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होम्योपैथी केन्द्रीय परिष ए 

शैक्षिक विनियम 


अधिसूचना 
नई दिल्ली , 11 मई , 1983 


सं० 7- 1/ 6 3- सी० सी० एच० - - होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 
1973 ( 1973 का 59 ) की धारा 33 के खण्ड ( स ), ( अ ) और 
( ट ) और धाग 20 को उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् केन्द्रीय सरकार को पूर्व मंजूरी से 
निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :---- 


(ii ) “ पाठ्यक्रमों " मे अभिप्रेत है होम्योपैथी के पाठ्यक्रम , अर्थात्:- - 
( क ) सी एच० एम० एस० (डिप्लोमा इन होम्योपैथिक मी . 

मिन एण्ड सर्जरी ), और 
( ख ) बी० एच० एम० एस० (बैचलर आफ होम्योपैथिक मैति 

मिन एण्ड मर्जरी ) 
( iii ) "डिप्लोमा " से अभिप्रेत है होम्योपैथी (डिप्लोमा पाठ्यक्रम ) 

विनियम, 1983 के विनियम 3 के खज ( iii ) में परिभाषित 

होम्योपैथी मिप्लोमा , 
( iv ) “जिग्री से अभिप्रेत है होम्योपैथी ( श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम ) 

विनियम , 1983 के विनियम 2 के प्रड ( iv ) में या होम्पो 
पैथी (जिग्री पाठ्यक्रम ) विनियम , 1983 के विनियम 2 के 

माण्ड ( 1) में परिभाषित होम्योपैथी डिग्री , 
( v ) "होम्योपैथी महाविद्यालय " से अभिप्रेत है किसी बोर्ड या विश्व 

विद्यालय से संबद और केन्द्रीय परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त 

होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्यालय , 
( vi ) “निरीक्षक " से अधिनियम की धारा 17 फी उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त चिकित्सीय निरीक्षक अभिप्रेत है, 
( vii ) " अध्यक्ष " से केन्द्रीय परिषद् का अध्यक्ष अभिप्रेत है, 
( vii ) "द्वित्तीय अनुसूची " और "सृतीय अनुसूची " से अधिनियम • 

की क्रमशः द्वितीय और तृतीय अनुसूची अभिप्रेत है, 


भाग 1 

प्रारपिक 
1. संक्षिप्त नाम और प्रारंम : ( i ) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम 
होम्योपैथी (शिक्षा के म्यूनतम स्मर ) विनियम, 1983 है । 

( i ) ये भारत के गजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से 
प्रवृत्त होगें । 

2. परिभाषाएं: -- इन विनियमों में जय मक कि संदर्भ मे अन्यथा 
अपेक्षित न हो : 
(i ) " अधिनियम" से अभिप्रेत है होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधि 

नियम , 1973 ( 1973 का 59 ) , 
1R3 GI/ 83 ...1 
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(ir ) "पाहग विषग्ण और “ पाठयान " अभिप्रेत है होम्योपैथी 

(हिलोमा पाट्यगम ) विनियम , 1983, सोम्योपैथी ( श्रेणी 
बद्ध डिग्री पाठ्यक्रम ) विनियम , 1983 और टोम्योपैथी ( डिग्री 
पाठपत्रम ) 1983 द्वारा विनिर्दिष्ट विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए 

पाठ्य विवा और पाठ्यचर्या । 
( x ) “ अध्यापन अनुभव " से अभिप्रेत हैं फेन्ट्रीय परिषद द्वारा 

मान्यताप्राप्त किमी होम्योपैनी महाविद्यालय या अस्पताल में 

संबंधित विषय में अध्यापन अनभय , 
( 15 ) “ परिवर्णन म अधिनियम की धारा 18 की उपधारा ( 1 ) 

के अधीन नियुक्त पग्दिर्शक अभिप्रेम है । 


भाग 2 


कर्मचारीवृन्द, उपकर , प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं 
3 म्यूनतम अपेक्षाएं ---- प्रत्येक होम्योपैथी महाविद्यालय से एक 
अस्पताल संलग्न होगा जिसमें १६ से अन्यन शय्या होगी और ऐमा प्रत्येक 
महाविद्यालय इन यिनियमों के प्रारंभ में पास अर्ष की अवधि के भीतर , 
में महाधिमालय में शिक्षण कर्ममारिन्द, उपस्कर , वाममुविधा, प्रशिक्षण 
और अन्य सुविधाओं के संबंध में एन विभियमी हग विनिर्विष्ट न्यूनतम 
अपेक्षाओं, प्रतिमान और ग्तरों को व्यवस्था करेगा । 
___ 4 जानकारी और विवरणी मगाने की केन्द्रीय परिषद् की शक्ति :---- 
केन्द्रीय परिषद् को परीक्षा निकाय और होम्योपैथी महाविद्यालयों से ऐसी 
जानकारी और विवरणी मंगाने की शक्ति होगी जो वह ठीक समझे तणा 
उक्त परीक्षा निकाय और होम्योपैथी महाविद्यालय उक्त जानकारी और 
विवणियो की तीन अभियो केन्द्रीय परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट ममय के 
भीतर भनेंगे । 


परन्तु यह और भी कि ऐसे अंशकालिक अध्यापकों की नियुक्ति 
मगर की पगिन के ऊपर के अध्यापन कर्मचारियल तक सीमित होगी , 

पम्तु यह और कि गेमे अंशकालिक अध्यापक से महाविद्यालय या 
उममे भग्न अस्पताल में प्रत्येक कार्य-दिवम को म मे कम नीन घंटे 
की नैदानिक या अध्यागन कक्षाएं बनाएंगे ! 
____ 9. प्रोम्योपैथी महाविद्यालय का प्रधान : होम्योपैथी महाविद्यालय का 
प्रधान उमा महाविद्यालय का एक पूर्णकालिक कर्मचारी होगा । 

10. अम्पमाग के कर्मचारियन्त्र फिमी होम्योपैथी महाविद्यालय में 
मंग्लग्न अस्पमाल में मर्मचारियन्ट फी संख्या नपाबंध ध के अनुसार 
योगी । 

11. अध्यापन कर्मचारियन की अहसाए आदि । विभिन्न पदों पर 
अध्यापन कर्मचारियन्द की मियक्ति के लिए न्यूनतम अहलाएं और आय 
उपाबंध के अनमार होगी । 

_ 12. विमिस्मा चगवसायी के हा में अनुभव को , अध्यापन अनुभव 
के ममनुल्म समझना : किमी होम्योपैथी महाविद्यालय में अगकालिक 
अध्यापक की मियुक्ति के मामलों में , होम्योपैथी के चिकित्मा व्यवसायी के 
रूप में अनुभव की अवधि को उगम नियुक्ति के लिए अपेशिन अध्यापन 
अमुभव के समतुल्य माना जाएगा , 

परन्तु यह मतर्फना बरती जाए कि केवल उन अर्हता प्राप्त और 
अनुभवी होम्योपैथी चिकिश्मा म्यवमायियों का ही जिनकी उम पवमाय में 
अच्छी ख्याति है, नियतन किया जाए । 
___ 13. उपम्कर , प्रशिक्षण और अन्य सुविधाए आदि : प्रोक होम्योपैथी 
महाविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को होम्योपैथी की शिक्षा उपलब्ध कराए 
जाने वाले उपम्कर, प्रशिक्षण और अन्य सुविधाए क्रमश: उपाबंध च 
और म के अनमार होगी । 


भाग ३ 


__ निरीक्षको और परिवर्शकों लिए गुविधाए . --प्रत्येक होम्योपैथी 
महाविद्यालय केन्द्रीय परिषदमाग नियुक्त निरीक्षकों और परिदको को 
उनके कर्नव्यों और कृम्यो के निर्वहन के लिए सभी आवश्यक मृविधा 
उपलध करेगा । 

6 विद्यार्थियों के प्रयेण के लिए मानदार --रिप्लोमा या डिग्री पाट्य मो 
के लिा . शिक्षा प्रदान करने वाले होम्योपैथी महाविद्यालयों में विद्याग्यिो 
फा प्रवेश उन महाविद्यालयो में ममग्न अस्पतालो में विद्यार्थी-शैय्या 
के क्रमश 2 . 1 और 1 1 2 अनपान के अनुसार होगा । 


7. न्यूनतम अध्यापन कर्मचाग्विद - -अध्यापन कर्मचा रवन की न्यनतम 
संभ्या और कोटि :- -- 
( 1 ) ही एच एम एम ( डिप्लोमा इन होम्योपैथी मेडिसिन एण्ण 

मर्जरी ) की शिक्षा प्रधान करने वाले होम्योपैथी महाविद्यालय 

के लिए, उपायंध ख के अनुसार दोगी , 
( 2 ) बी एच एम एम ( श्रेणीबद्ध डिग्री पाठ्यक्रम ) की शिक्षा 

प्रदान करने वाले होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए , उपाबंघ 

ख के अनुसार होगी, 
( 1 ) बी एच एम एस (सिपी पाठ्यक्रम ) की शिक्षा प्रदान करने 

वाले होम्योपैथी महाविद्यालय के लिए, नमाबंध ‘ग के अनमार 
होगी । 

8 अध्यापन कर्मचारियन्व . होम्योपैथी महाविद्यालय अपने विभागो 
में केवल पूर्णकालिक अध्यापन कर्मचारियन्व नियुक्त करेगा : 

परन्तु जहाँ उपयुक्स अर्हता वाले पूर्णकालिक अध्यापक उपलब्ध नही 
हैं यही होम्योपैथी महाविद्यालय अपने अध्यापन कर्ममारिवृन्द की कुल 
सख्या के अधिकतम नीस प्रतिशत तक अंगकालिक अध्यापकों को नियमन 
कर सकेगा , 


मास सुविधा 
14. साधारण : प्रत्येक होम्योपैथी महाविद्यालय एक एफारमक भवन 
में होगा और वह उमसे संलग्न अस्पताल के निकट स्थित होगा । महा 
विद्यालय की भूमि में भारी विस्तार की गुंगाध होगी । महाविद्यालय के 
पाम अपने विभिन्न विभागों को चलाने के लिए अपनी भूमि और भवन 
होंगे । रुमके अतिरिक्त उसमे एकमा अन्नग अस्पताल मनग्न होगा 
जिममे विहित मद्या गे गय्याएं हों । 

महाविद्यालय का एक मुमज्जित बहिरंग रागी विभाग होगा जिसमे 
चिकिस्मा , मिरकारी चिकिरमा , शल्य चिकित्सा, प्रसूति और जन्मपूर्व , 
नेत्र विज्ञान , कर्ण नामा और केट तथा बाल चिकित्सा अनुभाग होंगे । 
उक्त अस्पताल में केसों में उपचार के लिए शण्याओं का विभाजन निम्न 
लिखित आधार पर होगा 
60प्रणित ) 

-~- तीन और चिरकारी चिकित्सा केसों के 

लिए जिसमें में 10 प्रतिशम बाल चिमित्मा 

के केमों के लिए । 
20 प्रतिशत 

- - शल्य चिकित्सा के केमो के लिए जिसके 

अन्तर्गत कर्ण नागा और कंट मथा नेव 

रोग के कग भी है , भीर 
20 प्रतिशत 

- ~- प्रसूमि और स्त्री रोग वे फेमों के लिए । 
महाविद्यालय के अन्तरंग और बहिरग विभाग चाल हालत में होंगे । 

ऊपर पणित वास मुविधा के अतिरिक्त महाविद्यालय भवन में निम्न 
लिखित के लिए व्ययस्था होगी : 
( 1 ) प्रधानाचार्य का कार्यालय कक्ष जिगके माथ ही गौचालय और 

विश्राम कक्ष जुड़ा हो 


[ भाग III--- 
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( ग ) कर्ममारिवन्द के लिए मोनालय सुविधा महिन छोटा कायां नव 
कक्ष । 


3. फार्माकोलोजी विभाग 


( क ) प्रयोगशालाए :--- शेल्फों और अलमारियों सहित ऐसी प्रयोग 
शाला मेजों लिए जिनके ऊपरी भाग पर नल और गिन लगे हों 
सथा बिघत और गैस प्वाइट हों , पर्याप्त स्थान की व्यवस्था हो जिससे 
कि उस प्रयोगशाला में 30 से 50 तक विद्यार्थियों के लिए स्थान हो । 
नुलाओं आदि के भंगरण के लिए उपकक्ष । 


( 2 ) मुलाकाती कक्ष 
( 3 ) समिति कक्ष 
( 4 ) कार्यालय अधीक्षक सहित कम से कम मात्र सहायको घ घटन 

के लिए कार्यालय वक्ष 
( 5 ) केन्द्रीय भण्डार कक्ष 
( ७ ) चमचारिश्रृन्द कक्ष जिसपे. माय शौचालय सुविधाएं की ही 
( 7 ) मुलायाप्तियों और कार्यालय के कर्मचारिन्द के लिए शौचालय 

मुविधाएं 
( 4) অমিল 
( 1 ) फैन्टीन 
( 10 ) पुरतकालय जिमम कर्मचारियुग्द और विधायियो के लिए पयाप्त 

चैटने से स्थान याली पृथका व्यवम्धा सहित वाचनालय हो । 
( 11 ) पुगष आर स्त्री विद्यापियों के लिए पृथवा मम्मिलन नक्ष ( कामन 

म ) । 
( 12 ) पांध लेक्चर हाल जिनमें से प्रत्येक में 50 मे 100 नक 

विधाथियों के बैठने की व्यवस्था हो । 
( 13 ) पुरुष और स्त्री विद्यार्थियों के लिए पथक शोचालय सुविधाएं । 
( 14 ) महाविद्यालय प्रेक्षागृह जिममें कम से कम 400 में 500 नक 

व्यक्तियों ने मैठने की व्यवस्था हो । 


( ख ) निदर्शा में भेडारण और संप्रदर्शन के लिए शीशे की अलमारियों 
और शेल्फी वाला एक संग्रहालय जिसमे 30 से 50 तक विद्याशियों के 
बैठने की व्यवस्था हो , संलग्न विभागीय भंडार कक्ष । 


( ग ) कर्मचारिवान्द पा लिए शाचालय सुविधाओं महिला काटा कार्या 
लय- पान । 


( थ ) औषधीय पादपों के लिए एक उभिन संग्रल की व्यवस्था भी की 
जाग । 


4. विकृति विमान और जीवाणु विज्ञान विभाग 

( क ) प्रयाशालाएं : अभिभाषा (रिजेंट ) शेल्फी, अल्मारियों माहत 
गसी में जिनके कारी भाग पर नट और मित लगे हो तथा विद्युत 
और गेम प्वाइंट हो - प्रयोगणाला में 10 में 50 तक विद्यार्थियों के लिए 
म्थान हो , दुतगामी मेन्टी यज पक्ष सहित एक मंलग्न भंडार कक्ष । 


अध्यापन विभाग 


1. शरीर रचना विभाग 


( ख ) संग्रहालय : कम से कम 500 निवेशों के लिए शो केसों और 
अलमारियों के लिए पर्याप्त स्थान जहां 30 में 50 स विद्याथियों के 
भीगने की सुविधा हो , 


( ग ) कर्मचारी वृन्द के लिए शौचालय मुविधाओ महिल एक छोटा 
कार्यालय कक्ष । 


5. निरोधक और सामाजिक आयुर्विमान तथा 

न्याय - आयुर्विज्ञान विभाग 


( क ) विच्छेदन हाल ... ममें इतना स्थान होना चाहिए कि 50 म 
100 तक विद्यार्थी बैठ सकें । डरा का पार्ण भली प्रकार पानिश फिर हुए 
पत्थर का होगा तथा उसकी दीवारे फर्श मे उपर फीट तक ग्लेज की 
हुई होगी । संघातन और प्रकाश के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी । 
विच्छेदित भागों में परिक्षण के टैंकों और वाग छेसिनों की व्यवस्था की 
जाएगी । यदि संभव हो तो सैयारी कक्ष और एक शव का जो विच्छेदन 
साल में लगा हुआ हो तथा एक विभागीय भण्डार कक्ष और विच्छेदन 
हाल में संलग्न या छोटे कार्यालय कक्ष की भी , जिम माथ गौचालय 
गुविधाएं मो , व्ययस्था की जानी चाहिए । 

( ख ) संग्रहालय :- ~ जाले और मुख्य निबंर्शी, मालो को रखने और 
उन उचित मंप्रदर्शन के लिए रंक और गल्फो की . खांकनों के लिए 
घूमने वाले स्टैएको, दानी मगो के लिए और एक समय में लगभग 30 में 
150 तक विद्यार्थियों के मैठने के लिए स्थान होना चाहिए । 

( ग ) कर्मचारिबन्द के लिए छोटा कार्यालय कक्ष जिम साथ पावालय 
सुविधाएं हों । 


( क ) संग्रहालय : अम्बछ और स्वचछा मकानो . फुओ, टैंकों , गोगवाहक 
गंगाणुओं के टैक्टरी, पारिवारिक प्रदशी के भंडारण और मंप्रदर्शन के 
लिए अलमारियों और णा कसा के लिए पर्याप्त स्थान , संग्रहालय , चिकित्सा 
विधिपरक निर्देशों के भंडारण और संप्रदर्शन के लिए एक पथक 
उप - भयन जिसमें 15 स तक विद्याथियों के बैठने की व्यवस्था हो । 


( ख ) विभागीय भधार कक्षा । 

( ग ) कर्मचारी वृत्त के लिए प्रौचालय मुविधाओं महिस एका छोटा 
कार्यालय कक्ष । 


2 शरीरनियाबिग 


( क ) प्रयोगशालाएं : : -- मेमें जिनमें अभिकर्मकों के लिए पोल्फ , नीचे 
असमारा हो , मंग के ऊपरी भाग पर नल और गिक तथा विद्युत और 
गैस प्वाट हो -- -प्रयोगशाला में 30 से 50 तक विद्यार्थियों के लिए 
स्थान होना चाहिए । सुलाओं के भंडारण के लिए उपकक्ष । आमयन उप 
करण की सुविधा उपलब्ध की जाए । प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक शरीर 
क्रिया की मुविधा उपलब्ध की जाए और एक विभागीय भण्डार कक्ष 


6. विभागाध्यक्षों के लिए कक्ष 

पारीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया विमान, फार्मावालाजी , विकृति 
विज्ञान , निरोधक और मामाजिक आयुर्विज्ञान मया व्यवहारशास्त्र में भार 
साधकों को छोपकार प्रत्येक विभाग के भारगाधक को एक छोटा कार्यालय 
का दिया जायगा----ऐसे कक्ष । 


( ख ) भाडेनी और जान्या ३. संप्रदर्शन | लिए भीग को अल . 
मारियों और न्फो बाला एक मसालय जिममें से 50 भान विद्याश्रिमों 
में बैठने की व्यवस्था हो । 


निम्नलिखित के लिए परिवार क्वार्टर . 

( 1 ) प्रधानामार्ग , ( 2 ) अस्पताल या अधीक्षक , तथा ( 3 ) अध्याप । 
कर्मचारियुन्ध ( 4 ) नियागी चिफिरमा अधिकारी , ( 5 ) हाउस फिजीशिया 
कार्य चिकित्मक ) पग चिकित्सक ( 6 ) नमें , और ( 7 ) कर्मचारी । 
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उपायका बिमियम 7 ( I ) 
डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अध्यापन कर्मचानिवृन्द 

( 100 से अनधिक प्रवेश ) 


विभाग का नाम 


लेक्चरर 


डिमांसस्ट्रेटर 
( प्रदर्शना ) 


- - - - - - - 
जीव रसायन 

न्य 

1 । 
विकृति विज्ञान , जीयाणु विज्ञान और 

पगजीवी विज्ञान , रोगीवृत्त लेना 
और रिपोर्टरीकरण 

___ - -- - - - - 
कुल 

9 10 10 
+ प्रधानाचार्य, किसी भी विभाग के आचार्य में से एक हो सकता है । 


आचार्य , 
( प्रोफेसर ) 
उपाचार्य 
( रीडर ) 
महायक 
आचार्य 


यूटर 


उपाबन्ध-ग बिनिमय ( iii ) 
मोधे डिग्री पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अध्यापन कर्मचारिबन्द 

( 10 ) से अनधिक प्रवेश ) 


. . 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - - - - 


- - - 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


-- - 


- - 


. . 


1. शरीर रचना विज्ञान 
2. शरीर क्रिया विज्ञान 
3. मैटीरिया मेडिका , रिपर्टरी 

सया होम्योपैथिक चिकित्सा 

शास्त्र 
4. आर्गेनस, दर्शन , मनोविज्ञान 
5. चिकित्सा व्यवसाय 
6. प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग 

विमान 
7. शल्य क्रिया 
8. निरोधक और सामाजिक 

आयुर्विज्ञान 
9. व्यवहार आयुविज्ञान 
10. फार्मेसी ( भेषजी ), 
11. विकृति विज्ञान, जीवाणु 

पिशाम तया पराजीयो 
विज्ञान 


विभाग का नाम 

आचार्य रीपर लेक्चरर हिमाम्स्ट्रेटर 

महायक ट्यूटर 
आचार्य 

45 
शरीर रचना विज्ञान 

1 12 
भारीर क्रिया विज्ञान और जीत्र रमायन 
मैटीरिया मैटिका तथा होम्योपैथी 

चिकित्सा शास्त्र 
होम्योपैथी फार्मेसी 

शून्य 1 1 
औषधि आर्गेनन, तथा दर्शन, चिरफारी 2 2 

रोग और मनोविज्ञान 
चिकित्मा ब्यवसाय जिसके अंतर्गत मान । 

रोग चिकित्मा भी है 
शल्यक्रिया , कर्ण नासा कंठ और नेत्र 

विज्ञान 
प्रमूति विज्ञान और स्त्रीरोग विशान1 

1 
निरोधक और सामाणिक आधुनिशान 
परिवार कल्याण महिन शून्य । 

। 
न्याय- आयुर्विज्ञान 

शून्य 1 1 । 
विकृति विज्ञान , जीवाणु विज्ञान , 
पराजीवी विज्ञान 

शून्य 

! 
रोगीदस लिना और रिपर्ट करण 1 शून्य 
जुल 

__ 10 14 1523 


11 


J2 


+ 10 11 
+ प्रधानाचार्य , किमी विभाग के अफसरों में में हो सकता है । 

उपाबन्ध ब विनिमय 7 (ii ) 
श्रेणीकृत डिग्री पाठ्यक्रम के लिए न्यूनतम अध्यापन कर्मचारीवृम्य 

( 100 में अनधिक प्रवेश ) 

- - - ... 
विभाग का नाम 

आचार्य उपावार्य लेक्चरर डिमानस्ट्रेट र 

सहायक 
आचार्य 


- - -- 


- - - 


- -- 


- 


- 


- - - 


- - 


- 


- 


__ टयूटर 


प्रधानाचार्य , किसी विभाग के आचार्य में से एक हो सकता है । 


+ - - 


- - 


- 


उपाबन्ध - ध ( विनिमय 10 ) 
अस्पनाल कर्मचारीवृन्द की न्यूनतम मच्या 

( अंतरंग और बहिरंग ) 


. 


2 


50 से 100 

शय्याएं 


50 शय्याओं 

तक 


-- - - - 


- 


- - 


मैटीरिया मैडिक और होम्योपैथी 2 2 2 1 

चिकित्सा शास्त्र 
आयुर्विज्ञान आर्गेनन, दर्शन चिरफारी 2 
गोग तथा मनोविज्ञान 
चिफिरमा व्ययसाय 

1 111 
शल्यक्रिया 

___ 

11 
प्रसूति विज्ञान और स्त्रीरोग विज्ञान 1 
निरोधक और मामाजिक आयुर्विज्ञान 

परिवार कल्याण सहित शून्य 1 1 1 


अधीक्षक 
आवास चिकित्सा अधिकारी 
हाउस फिजीशियन ( काय चिकित्सक ) , हाउस 
सर्जन ( शल्य चिकित्सक ) 


-- - - 


- - - 


- -- - - 


- - -- - - - - - - - - - - - - - 


- 


- - - - - -- - 


- 
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-- - 


-- 


- 


- 


- 


नसिंग कर्ममारियन्द 
वाई याय , आया 
माएका , जमादार 
रसोट्या 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
- - - -- - - 

उपाध- (विनियम 11 ) 
होम्योपैथी महाविद्यालय के अध्यापन कर्मचारिणम्य के लिए 

महंताएं 

1 . प्लिोमा पाठ्यक्रम 
1. प्रधानाचार्य : 

अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) ( i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पाचात् होम्योपैथी में मान्यता 
प्राप्त रिप्लोमा या डिग्री 


कहार 
धोबी 
चौकीदार 
चिकित्मा अधिकारी 
औषधि योजन 
रजिस्ट्रीकरण लिपिक 
चपरासी 
देसर 
प्रयोगशाला तकनीशियन 
मिडवासफ ( प्रसूनि महायक ) 


अथवा 
( ii ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम , 1973 की तृतीय 
अनुसूची में अंतयिष्ट अहंसा । 

( ख ) किमी मान्यता प्राप्न होम्योपैथी महाविद्यालय या अम्पताल 
में मीन वर्ष के प्रशासनिक अनुभव माहित आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव । 
अधिमानीय अर्हता . 

( क ) होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या विना तथा होम्योपर्धा 
काय परिषद अधिनियम , 1973 गी तुमीय अनुसूची में अंतर्विष्ट कोई 
अर्हता , धोनों रखता हो । 

( ख ) भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुमधान केन्द्रीय परिषद 
या होम्पायी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या केन्द्रीय सरकार या फिमी 
राज्य मरकार वारा मान्यताप्राप्त किमी संस्था में उत्तरदागो पद पर होम्यो 
पैश्री में अनुसंधान अनुभव । 

माय :-. -पद के लिए आवेदन प्राप्त होने का अतिम तार्गग्य को 50 
वर्ष में अनधिक आयु । असाधारण रूप से अहित व्यक्ति के लिए आय. 
मौमा शिथिल की जा सकती है । 


- -- 


टिप्पण : उपर्युक्त के अतिरिक्त , अस्पताल के उचित रूप से कार्यकरण 

के लिए उसमें विभिन्न विभागों में काम करने के लिए उपयुक्त 
तकनीकी , पराचिकित्सीय कर्मचारिबन्द नियुक्त किए जाने 
चाहिए । 


इसके अतिरिक्त 100 शय्या वाले अस्पताल में निम्नलिखित अतिरिक्त 
कर्मचारिवृन्द भी होने चाहिए । 


पद का नाम 


अपेक्षित पद 
की संख्या 


एनेस्टेटिस्ट ( संज्ञाहरण विज्ञानी ) 
ओ० टी० परिसर 


नसिंग अर्दशी 
रेडियोलाजिस्ट 
रेडियोग्राफर 
वरिष्ट एक्स -रे तकनीशियन 
डाभी कम महायक 
विकृति विशामा 
जीव रसायन 
मसालषी 
मुग्य लिपिका, सहायक 
स्वागतिक हरिशेपशनिस्ट ) 
टेलीफोन आपरेटर 
उच्च श्रेणी लिपिक 
निम्न श्रेणी लिपिक /टाइपिस्ट 
एम ए एम लेखाकार 
भंडारी 
पर अधीक्षक 


2. होम्योपैथी विषयों में आचार्य : 

अनिवार्य अर्हताएं : 

( या ) (i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैचो में मान्यताप्राप 
डिप्लोमा या जिग्री । 

अथवा 
( ii ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 मो तृतीय अन् 
सूची में अन्नविष्ट कोई अर्हता । 

( अ ) उगाचार्य था महाक माचार्य के रूप में दो वर्ष का अध्यापन 
अनुभव या पाम से कम मान वर्ष का अध्यापन अनुभक्छ । 
अधिमानी अताएं : 

( क ) होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री तथा होम्योपैथी 
केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तृतीय अनुसूची में अनविष्ट कार्ड 
अहंता, दोनों रखता है । 

( ख ) भागीर आयविज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान परिषद 
या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या कन्द्रीय सरकार या किसी राज्य 
मरकार वास मान्यताप्राप्त किमी संस्था में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक 
अनुभव या अनुसंधान अनुभव । 

आयु : - पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 45 
वर्ष से अधिक आबा जनाधारण रूप से अहिरा (विप्त की दशा में आयु 
सीमा शिथिल की जा सकती है । 


3. संबंधित आयुर्विज्ञान विषयों में आचार्य : 
अनिवार्य अहंताएं : 

( क ) (i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यना 
प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री । 


अथया 
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अधिमानी अर्हताएं । 
( ii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त विनी यदि 

( क ) उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
उसके साथ होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तताय द्वारा मान्यता प्राप्त अर्शनाएं हैं , 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी 
अनुसूची में अन्नविष्ट कोई अहंता हो तो उसे अधिमान दिया जाएगा । 

में मान्यताप्राप्त शिलामा पा दिया । 
( न ) किमी होम्योपैथा या लापैथी आयुविज्ञान महाविद्यालय में ( ख ) होम्यांपा केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और 
संबंधित विषय में पांच वर्ष का अध्यापन अनुभव । 

हाम्यापधी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या हाम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय 

परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 
अधिमानी अर्हताएं : 

फिसी संम्था में सुनवायी पद पर प्रशासनिक या अनमंधान अनुभव । 
( क ) उन व्यक्तियों के लिए जिनके पारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
वारा मान्यताप्राप्त अर्हमाणं है, + वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में 

आयु :- --पर्व के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम सारीख को 

10 वर्ष में अनधिक आय । असाधारण म.प मे अहिम ध्यक्ति की दशा 
मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या जिग्नी । 

में आयुसीमा शिथिल की जा गकती है । 
( ख ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और 
होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिपद या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय 6. होम्योपैथी विषयों में लेक्चरर : 
परिषद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 

अनिवार्य अर्हसाएं : 
किसी संस्था में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक या अनुसंधान अनुभव । 

( क ) ( ii वर्ष के अध्ययन के पश्चात होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 
___ आय.: -.--पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 45 यप पिनामा या लिया । 
से अनधिक आयु । अगाधारण रूप में अहित व्यतिन की दशा में आय 

अथया 
सीमा णिथिल की जा सकती है । 

( ii ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 को तृतीयः अनु 
4. होम्योपैथी विषयों में रोष / सहायक आचार्य : 

सूची में अतषिष्ट कोई अहंसा । 
अनिवार्य आर्हताएं : 

( ख ) किंस। मान्यताप्राप्त होम्योपैथी महाविद्यालय में दो वर्ष का 

अध्यापन अनभव 
( क ) ( i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् हाम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 
डिप्लोमा या डिग्री । 

अधिमानी अहसाएं : 
अभया 

4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् हाम्योपैथी में मान्यताप्राप्न जिल्लामा 
(ii ) होम्योपैथो केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 को तृतीय अनु या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1979 की नीय 
सूची में अन्तविष्ट कोई अहना । 

अनुस्नी में अन्तयिष्ट कोई अर्हना , बोना गहना हो । 
( ख ) लेक्चरर के रम्प में मान वर्ष मा अध्यापन अनुभत्र या पास 

आयु : पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख को 35 वर्ष 
वर्ष का अध्यापन अनुभव । 

म अनधिक आयु । असाधारण मप से अहित व्यक्ति की दशा में आय 
अधिमानी अर्हता : 

सीमा शिथिल की जा सकती है 
( क ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् लाम्यापैथी में मान्यताप्राप्त 
डिप्लोमा गा जिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की 

7. संबंधित आयुविज्ञान विषयों में लेक्चरर : 
तृतीय अनुसूची में अन्नविष्ट काई अर्हता. दोनों रखता हो । 

अनिवार्य अर्हताएं : 
( स ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुविज्ञान और होम्या 

( क ) ( i ) 4 यष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 
पर्था अनुसंधान केन्द्रीय परिषद गा होम्योपैथी अनुसंधान केन्तीय परिषद 

डिप्लोमा या हिश्र । 
या पान्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किमी 
संस्था में उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक या अनुसंधान अनुभव । 

अथवा 
आयु :-- -पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीग्य को 40 

( ii ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिवारा मान्यताप्राप्त विग्री । 
घर्ष में अनधिक आयु । अमाधारण रूप से अलिम व्यक्ति की बणा में आय 

( ख ) किसी मान्यताप्राप्त एलोधी या होम्योपैथी महाविद्यालय और 
सीमा शिथिल की जा सकती है । 

अस्पताल में दो वर्ष का अध्यापन अनुभव । 


अधिमानी अर्हताएं : 


( क ) जन व्यक्तियों के लिए जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद 
द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हता है , 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात होम्योपैथी में 
मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री । 


5. संबंधित आयुर्विज्ञान विषयों में रीडर/ सहायक आचार्य : 

अनिवार्य अर्हताः 

( क ) (i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 
डिप्लोमा या डिग्री : 

अमत्रा 
( ii ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यनाप्राप्त डिग्री । 

( ख ) किसी मान्यताप्रान एलोपैथी या होम्योपैथी गहाविद्यालय में 
लेक्चरर के रूप में तीन मर्ष का अध्यापन अनुभव या पांच वर्ष का 
अध्यापन अनुभव । 


( ख ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तृतीय अनु 
मूची में अन्तथिष्ट अहंता । 


एमजी ० एम०एम० या एलोपैथी स्नातकोसः ( पोस्टग्रेजुएट ) हिलोमा 
अहेता । 
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भारत का राजपा : अमाधारण 


- 


- 


- 


मायु :- - पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 35 
वर्ष से अनधिक आयु । असाधारण रूप से अहित व्यक्ति की दशा में आयु 
मीमा शिथिन की जा सकती है । 
8 . प्रदर्शक ( सभी विषयों में ) : 

अनिवार्य अर्हताएं : 

( क ) (i) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 
विप्लोमा या डिग्री । 


अथवा 
(jj ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम 1973 की तृतीय अनुसूची 

में अन्नविष्ट मोई अईना । 
मगहर या महायर प्रोफेनर के रूप में नान वर्ष ता अलापन 
भन भन या दस वर्ष का अध्यापन अनुभत्र । 


अथवा 
(ii ) आधुनिक आयुर्थिज्ञान में डिग्री । 
अधिमानी अर्हताएं : 

( झ ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 
डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 
की तृतीय अनुसूची में अन्सविष्ट अर्हता, दोनों रखना हो । 

अथवा 
ममंधित विषय में एम० डी० या एम० एम . या एलोपथी स्नात 
कोतर डिग्री । 

( ख ) किसी सरकारी होम्योपैथी औषधालय में अथवा किसी 
होम्योपैथी या एलोपेथी महाविधालय और अस्पताल में कम करने का अनुभव । 

आयु : आवेवम प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 22 से 30 वर्ष 
के बीच की भायु हो । अमाधारण रूप से अहित ओर अनुभवी व्यक्ति को 
पशा में भायु-मीमा शिथिल की जा सकती है । 


अधिमानी अर्हताए । 

( क ) होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त रिप्लामा या मिग्री और होम्योपैथी 
केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की मतीय अनुसूमो में अन्तर्विष्ट अर्हता , 
दोनों रखता हो । 

( स ) होम्योपथी केन्द्रीय परिषद या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी 
भनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपीयी अनुसंधान केन्द्रीय परिषत् या 
केन्द्रीय मकार या किमी गन्य सरकार द्वारा मान्य माप्रान किसी संस्था 
या युनिट में उतरवायी पद पर प्रशासनिक अनभव या अनुसंधान अनुभत्र । 

आयु : पद के लिए नावेदन प्राप्त होने को अन्तिम तारीख को 
45 वर्ष से अनधिक आयु । असाधारण रूप से अठिन व्यक्ति भी वणा 
में आयु-सीमा शिथिल की जा सकती है । 


3. संबंधित आयुर्विज्ञान विषयों में आचार्य : 
अनिवार्य अहला : 

( i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त 
डिप्लोमा या जिग्नी । 


अयता 


2 . डिग्री पाठ्यक्रम 


( ii ) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्स डिग्री 

अधिमानत : , होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 19733 
की तृतीय अनुसूची में अन्तर्विष्ट अर्हताओं सहिता 


( ख ) होम्योपैथी या एलोपैथी आयुविज्ञान महाविद्यालय में संबंधित 
विषय में रीडर या महायक आचार्य के म्हप मे तीन वर्ष का अध्यापन 
भनुभम या बस वर्ष का अध्यापन अनुभव । 


1. प्रधानाचार्य : 
मनिवार्य अर्हताएं : 

( क ) (i ) 4 यर्च के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यता 
प्राप्त डिप्लोमा या शिनी । 

अथवा 
( ii ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तृतीय अनुसूची 
में अन्माविष्ट अर्हता । 

( ख ) किसी मान्यमप्राप्स होम्योपैथी महाविद्यालय या अस्पताल में 
5 वर्ग के प्रशासनिक अनुभव महित दस वर्ष का अध्यापन अनुभव । 


अधिमानी अईनाएं : 

( क ) उन व्यक्तियों के लिए जिनके पास भारतीय आयुर्विज्ञान 
परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त अर्हताएं हैं , द्वितीय और तृतीय अनुसूमियों 
के अनुमार, होम्योपैथी में कोई अना । 

( ख ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषय या भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्यो 
पैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिपा या होम्योपैथी अनुसंधान परिषद या केन्द्रीय 
मरफार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी मस्था में 
किसी उस रवायी पर पर प्रशासनिक या अनुसंधान अनुभव । 

आय : पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारी को 
.15 वर्ष से अधिक आयु । असाधारण रूप में अहित व्यक्ति की वमा में 
आयु सीमा शिथिल की जा सकती है । 


4. होम्योपैथी विषयों में उपाचार्य / महायक आचार्य : 
अनियार्य अर्हताएं : 


अधिमानी अर्हताए । 

( क ) + वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मारपताप्राप्त 
हिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 
की सूनीय अनगनी में अन्तर्विष्ट कोई अर्सना, दोनों रखना हो । 

( ब ) भारतीय आयुर्विज्ञान और होम्योपैथी अनुसंधान केनीय 
परिषद या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिपद या फेन्द्रीय मगणार 
गा किमी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किमी संस्था में होम्योपैथी 
में असमंधान अनुभव । 

आय · पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 50 
वर्ष में अनधिक आयु । अमाधारण प में अर्जिन व्यक्ति के लिए आयु सीमा 
शिथिल की मा मनाती हैं । 
2. दाम्योपैथी विषयों में आचार्य : 
अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) ( i ) 4 वर्ष के अध्ययन में पप्रचात होम्योपैथी में मान्यता 

प्राप्त डिप्लोमा या जिग्री । 


( क ) (i ) 1 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यता 

प्राप्त डिप्लोमा या डिनी । 


अथवा 


( ii ) होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तनीय अनुसूची 

में अम्तविष्ट कोई अर्हता । 
( ख ) लेक्चरार के रूप में चार वर्ष का अध्यापन अनुभव या सान 
का अध्यापन अनुभव । 
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7. संबंधित आयुर्विज्ञान विषयों में लेय वरर : 
अनिवार्य अर्हताएं 
( क ) (i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यता 

प्राप्त शिमोमा या डिग्री । 


जनमा 


अधिमानी अलाए 

( क ) होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी 
केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की भूतीय अनुभूपी में अन्तपिष्ट 
अर्हता, गोनों रखना हो । 

( ख ) होम्योपैथी पान्द्रीय परिषद ना भारतीय आयुर्विज्ञान और 
लोम्योपधी अनुसंधान केन्द्रीय परिपा मा होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रोग्य 
परिपद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 
विमी मथा में घिसी उत्तरदायी पद पर प्रशासनिक या अनुसंधान 
अनुभव । 
भाय : पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 40 वर्ष 
से अनधिक आयु । अपाधारण रूप में अहिता सयसि की वपा में आग 
सीमा शिथिल की जा सकती है । 

5. संबंधित आयुर्विज्ञान विषयों में उपाचार्य /सहायक आचार्य: 
अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) (i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योगधी में मागता 

प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री । 


( ii) भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त ग्रिी -- - 

अधिमानत :, होम्योपैथी केन्द्रीय परिवैद अधिनियम , । । 73 
की तुतीय अनुसूची में अन्तविष्ट अताओं गहा । 


( ख ) किसी मान्यताप्राप्त होम्यांपैथी या एलोनिया आयुविज्ञान महा 
विद्यालय में तीन वर्ष का अनुभव । 


अथया 
( ji ) भारतीय आयुविज्ञान परिषद द्वारा मान्यताप्राप्त डिग्री - - 

अधिमानत ; होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के 
मुलीय अनुसूची में अन्तविष्ट अर्हमाओं सहित । 

( ब ) किसी मान्यताप्राप्त एलोपैथी या होम्योपैथी आयुर्विज्ञान महाविद्या 
सय में पैक्चरर के रूप में चार वर्ष का अध्यापन अनुभव या मात 
वर्ष का अध्यापन अनुभव । 
अधिमानी अर्हताएं : 

( क ) एलोथी अर्हताएं रखने वाले व्यक्ति यों के लिए, द्वितीय और 
सूसीय अनुसूचियों में अन्नविष्ट होम्योपैथी में कोई अर्हताएं । 

( ख ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद या भाग्मीय आयुशिान और होम्यो 
पैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद या होम्योपैथी अनुसंधान केन्द्रीय परिषद 
या केन्द्रीय सरकार या किमी गज्य सरकार द्वारा मान्यमाप्राप्त किसी 
संस्था में किसी उसरदागी पद पर प्रशासनिक या अनुसंधान अनुभव । 
आयु : पद के लिए आवेदन प्राप्म होने की अंतिम तारीख 40 वर्ष में 
अनधिक आय अमाधगण रूप से अहिन व्यक्ति की दशा में आयु मीमा 
शिथिल की जा सकती है । 

१. होम्योपैथी विषयों में लेबर : 
अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) (i ) 4 वर्ष के अध्ययन के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यता 

माम डिप्लोमा या डिग्री । 


अधिमानी अर्हताएं : 

सम्बन्धित विषय में एम० डी० या एम० एमः या एलोपैथी का स्नात 
फोतर पिलोमा या निसा नया/ या होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 
1973 की तृतीय अनुसूची में अन्तविष्ट होम्योपैथी में अहंसा । 
भायु : पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 35 वर्ष 
में अनधिक असाधारण रूप से हित व्यक्ति की दशा में आयु 
सीमा शिथिल की जा सकती है । 

8 . डिमांसट्रेटर ( मभी विषयों में ) : 

अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) (i) 4 वर्ष के अध्ययन के परमात् होम्योपैथी में मान्यता 
प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री । 

अथवा 
( ii ) आधुनिक प्रायुर्विज्ञान में रिपी । 
अधिमानी अस्ताएं : 

( क ) होम्योपैथी में मान्यता प्राप्त मिलोमा या रिग्री और होम्योपैथी 
केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तुतीय अनुसूची में अरविन्द 
महमा । 


अथवा 
( ii ) होम्योपंथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 की ततीय अनुमची 

में अन्तर्षिष्ट कोई आईता । 
( ख ) प्रवर्णक के रूप में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव । 


संबंधित विषय में एम० डी० या एम० एम . या स्नातकोत्तर 
डिप्लोमा या डिग्री । 

( a ) किसी राज्य होम्योपैथी औषधालय , सरकारी होम्योपैथी औषधा 
मय या किसी मान्यताप्राप्त होम्योपैथी या एलोपैथी महाविद्यालय और 
अस्पताल में काम करने का अनुभव । 

आयु : आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तारीख को 22 मे 30 वर्ष 
की बीच की आयु हो । अमाधारण रूप से हित और अनुभवी व्यक्ति 
की दशा में आयु सीमा शिथिल की जा सकती है । 

परम्नु यदि होम्योपैथी विषयों में , उपर्युक्त अर्हताएं रखने वाला 
प्रधानाचार्य/ आचार्य/ उपाचार्य/ महायक आचार्य उपलब्ध नहीं है तो में अर्हताएं 
इन विनियमों की मंजूरी की तारीख में प्रथम पांच वर्ष के लिए 
निम्नानुसार शिथिल की जा सकेंगी :-.. 

( 1 ) प्रधानाचार्य और आचार्य : 
अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) (i ) 4 वर्ष के अध्यायम के पश्चात् होम्योपैथी में मान्यता 

प्राप्त डिप्लोमा या डिग्री अथवा 
( ii ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की तृतीय 

अनुसूची में अन्तर्विष्ट अर्हता । 
( 4 ) 12 वर्ष से अम्यून वृत्तिफ अनुभष । 


अधिमामी अर्हताएं : 
___ 1. होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त डिप्लोमा या डिग्री और होम्योपैथी 
केन्द्रीय परिषद अधिनियम , 1973 की साप्तीय अनुसूची में अन्तयिष्ट 
अर्हता, दोनों रखता हो । 

आयु : पद के लिए आवेदन प्राप्त होने की अन्तिम तारीख 
को 35 वर्ष से अनधिक आयु अमाधारण रूप से अतिम व्यक्ति की दशा 
में भाप-शोमा शिथिल की जा सकती है । 


[ भाग III ---- बंड 4] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 3 ) 


अधिमानी महंताएं : 

किसी मान्यताप्राप्त होम्योपैथी संस्था में अध्यापम या अनुसंधाम 
मा प्रशासन का पांच वर्ष का अनुभव । । 

2. उपाचार्य/ महापरः आचार्य : 


अनिवार्य अर्हताएं : 
( क ) ( i) 4 वर्ष के अध्ययन के पाचात् होम्योपैथी में मान्यताप्राप्त 

डिप्लोमा या जिग्री अथवा 


(ii ) होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद , अधिनियम , 1973 की तृतीय 

___ अनुमूमो में अंतपिष्ट महता । 
( ख ) 8 वर्ष का अमिक अनुभव 


अधिमानी भईसाएं : 

किसी मान्यताप्राप्त होम्योपैथी संस्था में अध्यापन मा अनुसंधान 
या प्रशासन का चार वर्ष का अनुभव । 
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उपार्यघ घ ( विनियम 13 ) 

नीचे विनिर्विष्ट उपस्कर यो कोटिगों में विभक्त है, अर्थात् "क " नितांत 
आवश्यफ और " " बाप में जोड़े जा सकते हैं । किन्तु ये स्वयंपूर्ण 
सूनिया नहीं हैं । अंतःविभागाध्यम आवश्यक उपस्फर की व्यवस्था करने 
में अपनी पहल और अपने अनुभव का प्रयोग कर सकते हैं । 


शरीर रचना विज्ञान विभाग 


वस्तु का नाम । 


मात्रा 


3 


11. संग्रह की ( स्टोरेज टैक ) जिसमें वो शब रखे । 

जा समें नीर जो कभीट तथा कापित (ग्लेण्ड) 
टाइल का बना हो और जिसका मकन तारें 

का हो 
12. कोमल भागों के भगरण के लिए जी० भाइ० 

या जस्ते का टैक स्टोरेज 
13. रबर के दस्ताने , 8/ 7 साइज के 

6 जोड़ी 
14. रसर के पूषक ( टीट ) ० 5 

2 वर्जन 
15. बिभिम साइज के लाड़ी के ब्लाक दर्जन 
16. रेजर होन और स्ट्रेप 
17. विभिन रंगों के प्लास्टीसीन 

मपेक्षानुसार 
18. एक्स-रे देखने के बक्से या पैनल 

अपेमानुसार 
19. मारल , चार्ट , रेखोक , स्ला भावि 

अपेक्षानुसार 
20 . माइक्रोस्कोप (विद्यार्थी किस्म के ) 
21. माइक्रास्कोप ( अन्वेषण और पूरबीन ) 
22. प्रदर्शन मारपीस (नेवफ ) 
23. वोहरे प्रदर्शन भाई पीस 
24. छेदन माइक्रोस्कोप 
25. ननु सूक्ष्म मापी ( माइक्रोमीटर ) 
26. माइनोमीटर स्टेज 
27. माइक्रोस्कोप स्लाइटें भौर कपर स्लि मावि अपेक्षानुसार 
28. स्लाइडो ( 1000 ) के लिए पेटिका 
29. माएकालोप लम्प 

2 
30. अभिकर्मकों लौर मभिरंजकों के लिए ड्राप बोतलों 

सहित अभिरंजन रैक / अभिरंजन ब्रोणिका 
( ट्रफ ) या काप्लिन जाए " से 3 तक के म्यास 
वाले पाप लास माउंटेड सूचिकाए, 

सेक्शन (परिच्छेद ) उत्पापक (लिफ्टर ) आदि 15 
31. एलयूबेटर 
32. पैराफिन इम्बेकिंग पाप 
33. माइक्रोटोम ( रोटरी )--- अतिरिक्त ग्लेड - 

सहित 
34. एल . साक 
35. परिच्छेदों को चपटा बनाने के लिए हाट प्लेट 2 
36. चूल्हा ( ओपन ) 
37. तुला – विश्लेषात्मक क्षमता 200 पाम सुग्राहसा 

1/ 10 
38. पराफिन ब्लाकों का स्टाक 
39. भासुस जल भमका --- मैमेस्टी टाप समता 

1 गलन प्रति घंटा 
* 40. मिनिम भूगास 
* 41. माइक्रोस्कोप फेज कन्ट्रोस्टा (प्रावस्मा लिप 

सि सूक्ष्म वी ) 
* 42. माझ्कारकोप पोलोराइजिंग 
* 43. फैमरा स्यूसिंग 
* 44. माहकोटीम स्लेज, यहब परिच्छेद फर्तन 1 
* 45 भाइकोटीम , फार्मम लाइ आक्साइड कीजिंग 1 

कायोस्टेट 


"क " नितांत मामश्यक 
1. टेमुल जिनका ऊपरी भाग संगमरमर का या 

स्टेनलेस स्पात का और 6 . 1 " x 2 x 

भाकार का हो । 
2. टेवुम जिमका ऊपरी भाग संगमरमर का या 

स्टेनलेस सात का हो ---मानक आकार से 

माघे भाकार के 
3. पूरा इंजेक्शन सेट 
4. पूरा विच्छेदन सेट , जिससे बर्तन उपस्कर, 
स्केलपल , चाकू , विभिन्न भाकारों की बेमियाँ 

और छेनिया हपौड़े, ( कुठान , सूक्ष्म भप्रभाग 
वाले मोर पतिवार ) फारसेप्स, अस्थि कर्तन 
फारसेप्स, ऐम्यूरिफ्म सूपिकाएं, रिट्रैक्टर, अवलम्ब 
लकड़ी के म्लाक , विद्युत रूपाइमल 

मारी, मस्तिष्क कसम चाकू भादि अपेक्षानुसार 
5. शरीर और भंगेपिछेवन के लिए हस्त आरी 1 
6. स्टूल, भधिमामत : धातु के 
7. (निपापिषों के लिए ) हाम घोमे के नाशयेसिन 2 
8. मल्थियों और मस्तिष्क के छेदम के लिए 

मशीमें 
8. पारापार पिसी 

( एपिमाइमस्कोप ) 
10. 35 किलोमीटर स्लाइस प्रोजेक्टर 
1361/ 83 -- 2 


अपेक्षानुसार 
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* 46. तीन अभिदृश्यकों और यांत्रिक मंच वाला . 

माषकास्कोप 
* 47. दाली टेवुल 
* 48 . विविम माइक्रास्कोप 
* 49. कार्यमगर भाक्सास सिलिडर --बड़ी क्षमता 

घाला 
* 50. पैफिन बाप - -निर्याम तस्यापम 
* 51. टेबुल जिनका ऊपरी भाग संगमरमर का या 

स्टेनलेस इस्पात का हो - - युगने मानक आकार 


29. पी० एच० कम्पेरेटर --डिस्को सहित 
30. रेफ्रीजरेटर ( बड़ा साइज ) 
31. रंग बोध पद्रिक नीम लेस्टर्न 
32. इन्नयूबेटर - स्टेज 
33. न्यूटन कलर हवील 
34. द्राली सहित आक्सीजन सिलेण्डर 
35. ट्राली सहित कार्मम डाई आक्साइड सिलेंडर 
36. शैक्षिक फिल्में , स्ला , माडल श्रादि 
37. बड़े साइज के जलपोषित 


1 
अपेक्षानुसार 


" ख " जोड़ा जा सकता है 
* 52. आठ से दस तक शवों को रखने के लिए एक उपयुक्त शवगृह शीतक 
टिप्पण : डिग्री महाविद्यालयों के लिए अपेक्षित अतिरिक्त पस्तुएं 
तारांकित ( * ) है। 

शरीर किया विशाम समा जोब रसायम दिमाग 

" क " नितांत आवश्यक 
वस्तु का नाम 


माला 


1 


30 


PA 


मानव प्रयोगों के लिए 
1. सेल निमज्जन ( आयल इमर्शन ) सहित 

30 
___ मारकास्कोप 
2 . प्रवर्शन आरपीस ( नेत्रक ) 
3. वोहरे प्रदर्शन आइपीस 
4. १० एस० आर० के लिए वेस्टपिट 30 ( अतिरिक्स पिपेटी 

सहित ) 
5. हीमेटोफिट ( लोहित कोशिका मापी ) मलिका 30( अतिरिक्स नलि 

काओं सहित ) 
B. हीमोग्लोबिनोमीटर साहली 

30 ( अतिरिणत पुजों 

सहित ) 
7 . हीमोसाइटोमीटर ( रक्तकोशिका मापी ) 30 ( अतिरिक्त पुजों 

सहित ) 
8. स्फिग्मोमेनोमीटर ( रक्तवान मापी ) 
9. स्टेथेस्कोप 
10. स्टेथेस्कोप , मल्टीपल इयर पीसों से प्रदर्शन 
11. पर्मामीटर ( ज्वरमापी ) 
12. पटना हयोड़ी 
13. आपल्मोस्कोप ( दृष्टि पटलवी ) 
14. कर्णमासा मंठ मापी ( ओटोरीमोलरिजोस्कोप ) 
15. 30 - - 10 . 000 श्रमण परीक्षण के लिए दर -. 

निग फार्क, 30 -- 10 . 000 कम्पन प्रति सेकेण 
16. स्टेपोग्राफ या न्यूमोग्राफ (श्वसन लेखी ) 
17. विद्युत हुक्लेखी 
18. स्टरलाइजर (निर्जीवाणुकरण यंस ) 
19. स्टाप वाच 1/ 10 सेकेण्ड 
20. जल भासवन यंत्र 
21. ( वोहरे ) आसपन के पूर्णत : शीशे के उपस्कर 
22. बोस्टसा स्थायीकर 
23. स्टेपटाउन ट्रांसफार्मर 
24. थर्मामीटर, तुलाएं, माइक्रोस्लाइड , कपर स्सिपें , शीशे , 
के बर्तन 

अपेक्षानुसार 
25. दुतप्रमी अपकेविन 
26. मध्यम प्रमी अपकेन्दि 
27. कालोरीमीटर (फोटो इलेक्ट्रिक ) 
28. पी० एम० मीटर इलेक्ट्रिम 


" "---जोड़े जा सकते हैं । 
38. मनस्यमापी 
* 39. पेरीमीटर प्रीष्टले स्मिथ एस/एल 

वी०, 984 मी एण्ड टी . 
* 40. साधारण श्वसनमांनी ( स्पारोमीटर ) 
* 41. स्पाइरोमीटर वाटर, शापमान विपर्यास ( टेम्प 

रेपर कन्ट्रास्ट ) 
* 42. टोनोमीटर ( सनबामापी ) 
* 43. हाइड्रोमीटर सेट ( 0 . 900 ) - - 1 . 100 ) 
* 44. विस्कोमीट ओस्टपर्क विसमिकल 
* 45. स्टेलेग्मोटीर (बिन्दुमापी ) : 
* 46. ओस्मीमीटर 
* 47. आरफेक्टोमीटर ( घापमापक ) 
* 48. विभिन्न पाय उपकरण 
* 49. कपिलेरी दाब उपकरण 

50. लेथिज्मोग्राफ अंग 
* 51. प्लेथिज्मोग्राफ अंगुलि 
* 52. प्लेपिरलोमाफ यकृत 
* 53. प्लेमिमीग्राफ फूपकुस 
* 54. वान स्लाइक उपकरण , मैनेमीटरी 
* 55. पान स्लायक उपकरण , साधारण 
* 56- गैस विश्लेषण उपकरण-हास्टेन का विद्यार्थी 

किस्म का 
* 57. रक्त गैस विश्लेषण उपकरण 
* 58. गैस प्रतिवर्ण ट्यूब 
* 59. उगसस बैग, पूरे 
* 60. मेडाक्स रेख 
* 61. गैस मीटर 
* 02. बी०एम० आर० उपकरण 

63. आगोमाफ मोसिस 
* 84. केश ऐस्थीसियोमीटर ( स्पर्थसंसामापि ) 
65. थेरामामोस्फरजियोमीटर 
* 86. ऐल्गोमीटर 
* 67. ऐम्बलायोस्कोप (मंवदृष्टिवी ) 
* 68. फकोस्कोप 

89. डायममोमीटर 
* 70. फीजियोग्राफ -- - उपसाधनों सहित अनेल 
* 71, फीजियोग्राफ - - एक नेल और उद्दीपन ( स्टि . 

मुलेशन ) सहित 
* 73. विद्युत जीपन 
* 73. पोड रे आसिलोस्कोप उबल नीम, प्री ऐप्ली 

फायर सहित 
* 14. ए०मी०ओ० मीटर 


( भाग II. 44) 


भारत का राजपत्र : मसाधारण 
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م 
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( 1) ( 2 ) 

पशु प्रपोगी के लिए 

"क " - नितांत आवश्यक 
1 . प्रयोगात्मक शरीर क्रिया विज्ञान के लिए पूर्ण 

अवस्था--- शेरिंगटन स्टाटिंग फाइमोग्राफ 
(वियुत चालित ) मामोग्राफ स्टैण्ड , पावटी 
रियम , पोहल कम्प्यूटैटर, सिपिल की , शार्टस 
कटिंग की , बाईटिंग इन्टरप्सन मसल 
ट्र.फ , मसल लिवर, हुक बेट सेट , हार्ट 
लिवर , विग्छेदम के लिये फाग बोर्ड, इमेमल 

दे , फाग भोई । 
2 . टैटेमस सेट 

30 सेट 
3. मेवको के हृदय के लिए मिमकी प्रव भिवेशन 

प्रवेशिमी 
4 . मेठकों के हवय के लिए द्रय मिवेशन फसल । 
5 . विद्युत मार्कर एक 

दोहरा 
6 . विधुत समय मार्कर 100 से० 
7 . यूनिग फाक , समय मार्फर, 100 सें . 
* 3 . अषणीय इलेक्ट्रोदन 
9 . इलेक्ट्रोड, एक्स म्लाक , म्यूरेट ग्लेम्प, इमेल 

कटोरे, बाम अपराइट, स्थूल और सूक्ष्म समायोजन 
के सहित, मेसिन स्प्रिट लेम्प समि का तार (दोहरे 

सूत से आवृत्त ), काश्मोग्राफ कागज अपेक्षानुसार 
10 . पानिश फरमे का सामान, लम्बे और छोटे मागजी 

के लिये 
* 11 . काइमोग्राफ के लिये लम्बा कागण विस्तारण 

12. फ्यूम कपमोर्ड सहित धूमन उपकरण कम्स 
* 13 . आम्कोमीटर सप्लीम 
* 14 . आन्कोमीटर लिवर 
* 15. विलग मार्गन बाथ , विधार्थियों के लिये 
* 18. डायसन प्रय मिवेशन उपकरण 
17. आउट ग्लो रिकार्डर 
18 , पशु तुला, छोटे और बड़े पशुओं के लिए 11 
19 . मेरे टैम्पूर 
20 . गिरा और धमनी प्रवेशनियो (विभिन्न साइजो 

प्रत्येक की 12 
21 . संशाहरण अफ्स 
2 . गास्केल कनेम्पम 
23. लुवपिग स्ट्रोमहस 

- - जोड़े जा सकते हैं । 
* 1 . स्तनपायी हृदय प निवेशिमा उपकरण 
* 2 . पाल्यूम रेकार्डर ( आयतन रेषी ) 
* 3. स्टारलिंग हवय -फुफ्फुस उपकरण 
* 4. महर विस्तार काइमोग्राफ -गोडी - एक्सन पम्प 

सहित पूर्ण स्टारसिंग, मोटर टाईम मार्कर , 

मैनोमीटर 
* 5 . आपरेशन टेबुल 

जीवरसावन 

" फ " -- नितान्त आवश्यक 
1 . पंसारी का पलों सहित तराजू 
३ . फ्यूम कपबोर्ड 


७७ 


( 2 ) 
3 . भाटोक्लेप पोटेवल इलेक्ट्रिक फिलिप्स 
4 . बेलेंस रेंजर 
5 . सेन्ट्रीफ्यूज रोटोफिक्स 
6 . तुला, रासायनिक , साधारण 
7 . तुला, अर्व सूक्ष्म , विश्लेषणात्मक एकक 

पलड़े की 
8 . साक्सलेट निष्कर्षण उपकरण 
9 . फिल्टर पम्प शीशे का 
10 . फिल्टर पम्प धातु का 
11 . वाटर माप जिसका डक्कन धातु का हो और 

जिसमें 8 से 10 सक यि हो 
12 . यूरेनिनोमीटर 
13, हाइड्रोमोटर ( 0 . 700 से 1 . 00 तक ) 
14. एलब्यूमिमोमीटर 
15 , उस्त शर्करा, अनुमान उपकरण, पूरा 
16 . ज्वरमापी सेंटीग्रेड 
17. ज्वरमापी. फारेनहीट 
18 . विजुअल कलरीमीटर हेलिज 
19 . फोटोइलेक्ट्रिक कैमोरीमीटर 
20. क्विकपिट उपयोगिता सेट 
21 . जेबी स्पेक्ट्रोस्कोप 
22. रक्त यूरिया परिमापन उपकरण संपूर्ण । 
23 . जलीष्मक ( बाटर बाथ ) , तापमान नियमित ! 
24 . राइल अमाशय नलिका 
, रबर केपीटर 

अपेक्षानुसार 
28. एक्यूनेटर, विद्युत 14" x 14 x 140 
27 . तप्तबास भट्टी 14 x 14" x 14 विपुत 
28. मिकल लौह सेलों के लिये पाणिग पोई 1 
29 . चुम्बकीय षिलोडक , बी०टी०एल० 
30 . का 30 का छिवक सेटट 
31 , स्टापयाच 
32 . पूर्णतः शीशे का दोहरा आसपन उपकरण 1 
33 . जल आसवन उपकरण , धातु का जिसमें अति 

रिक्त हीटिंग एलीमेंट हो 
34 , सेन्ट्रीम्यूज, मध्यम प्रमी वियुत 
35 . PH मापी मैकमेन 
38. शीशे के वर्जन , उपाहरणार्थ पीपेट , मीकर, म्यूरे 

रेट, बायर गाण , एस्बेस्टास सहित सेण्टर, हाट 
प्लेट स्टोप, सिरिज, बर्नर , रबर नलिकाएं , 
स्टैण्ड , मलेम्प , फ्लेश, मावि 

अपेक्षानुसार 
37 . रेफ्रीजरेटर ( बड़ा साईज ) 
38. स्टाप बाघ 
39. केन्डाल उपकरण , बर्नर सहित संपूर्ण 
40 . सूक्ष्म केरुडाक उपकरण 
41 . पोल मिश्रा ( बोनस हल्लिन, पियुस ) 
42 . पायनाक भयधारण उपकरण 
43 . हिमांक पवधारण उपकरण 
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( 1 ) 


( 3 ) 


2 
44. नाम स्लाइफ यूरिया परिमापन उपकरण 1 
15 . वान स्लाइफ अमोनिया परिमापन उपफरण 1 
46 . पम्प निर्यात सेंमो 
47 . सेन्ट्रीफ्यूज. जम्प भ्रमी 200 ,000 आर०पी० 

एम० सक 
48 . समांगीकारक 
19 . अल्ट्रा वायलेट लेम्प 
50 . स्पेक्ट्रोस्कोप, माप सहित 
51 . जलशोषित, बड़ा साईभ 
52. जलशोषित, छोटा साईज 

" " जोड़े जा सकते है 
* 1 . फाटोमेफालोमीटर 
* 2. इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण उध्वाधर और खेतीज एक/ एक 
१ दिनेत्री अमुसंधाम सूक्ष्मवर्णी 
* 4 . मफल मट्टी 
* . पोलारीमीटर के लिये सोडियम जेम्प 
* 8. बी०एम०आर० उपकरण आर्थर ठाम्स 
* 7 . फ्लेम फोटोमीटर 
* 8 . कैमरा और फोटोग्राफी का सामान 
* 9 . कैथोड रे आसिलोग्राफ 
* 10. एवेल का बीपी विसरण उपकरण 
* 11. कोलाइडी सैक्स 

अपेक्षानुसार 
* 12 . कीप उपकरण 
* 13. विवर्धक सेट 
* 14 . सल्फर परिसमापन उपकरण 
* 15. स्पेक्ट्रोफोटोमीर बैकमेन माउल 
* 18. उद्दीपक विद्युत, आर्थर थामस 
* 17. पान स्लाइक रक्त गैस विश्लेषण उपकरण 

गलग कैम्प 
* 18. बारवर्ग उद्धक एवसन उपकरण 

टिप्पणीः . -डिग्री महाविद्यालयों के लिये अपेक्षित वस्तुएं तारांकित 
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( 2 ) 
110. पशु तुला 
11. जलोष्मक 57 सैन्टीमेट 
12. हैड टैली काउन्टर 
13. सेन्ट्रीफयूज मशीन विद्युत रोटोफिक्स 
14. भायताकार जलोष्मक 
15. 1000 स्लाईडों के लिए पेटिका 
18. बहुमात्रा में अभिरंजन के लिए अभिरंजन रेक 1 वर्जन 
17. बहुमात्रा में अभिरंजन के लिए प्रोणी 

100 वर्जम 
18. काप्लिन जार 
19. विद्युत जलोष्मक 
20. पलिष आई पीस 
21. आवर्धक लैस 
22. शी के भर्तम , अभिरंजन , रासायनिक अभिकर्मक - अपेक्षानुसार 
___ मसक विकृति आदि के लिए । 
23. प्रावस्था विपयसि सूक्ष्मवर्षी कार्क फील्ड 
24. जिम स्लाईस प्रोजेक्टर 
25. एपिडिआस्कोप 
26. हम्पयूबेटर 
27. भार० बी० सी० और उब्ल्यू० मी० सी० पिपेटो 
___ सहित हीमोसाईटोमीटर ( रक्तकोशिका मापी ) 
28. हीमोग्लोबिनोमीटर, साहिल टापि का 
29. पहाडिशर विभिन्न साईजों के 

12 वर्जन 
30. सेन्ट्रीफ्यूज मलिकाएं 

अपेक्षामुसार 
31. 10 सी० सी० से 20 सी० सी० तक की ( शीशे की ) 
सिरिजें 

प्रत्येक के दो सेट 
32. मूत्र ग्लास - शंकु 
33. माटोक्लेलेष ( बड़ा ) 
34. समूहन प्रतिक्रिया के लिए संपूर्ण उपस्कर 
35. आवास जीवी उपकरण 
36. ( 26 से 2000 सीसी और 100 सी सी के ) विभिन्न 
क्षमता वाले छर्लेनमैयर फलास्म ( शंक फलास्क ) 

प्रत्येक 3 वर्जन 
37. ( विभिन्न क्षमता के 50 सी०सी० 1000 सी०सी० 

और 3000 सी० सी० के ) घपटी तली घाले 
फलास्क जैन 

1 दर्जन 
38. फिटिंग सहित उपयोग के लिए तैयार वाश बादल 
( 600 सी० सी० ) 

6 दर्जन 
39. फिटिंग सहित उपयोग के लिए तैयार नाश बाटल 
( 100 सी० सी० ) 

1 वर्जन 
40. प्राउड स्टापर सहित विभिन्न क्षमता के आयतनी 

फ्लास्क 
( 25-5000सी० सी० ) . . 

1/ 2 वर्जन 
5000 सी० सी० 

२ दर्जन 
2000 सी० सी० 

1 दर्जन 
शेष 

3 वर्जन 
41. स्टापर और स्टाप काक सहित पुयस्करण कीप 
1000 सी० सी० 

1/ 2 वर्जन 
500 सी० सी० 

1/ 2 वर्णन 
250 सी० सी० 

6 वर्जन 
100 सी० सी० 

1 दर्जम 
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शेष 


विकृति विमान , जीवाण, विमान और परजोषी विमान 

सूक्म विमान आप 
" " -मित मावस्या 


1. रोटरी माईक्रोटोम 
2. कमिज रोकिग माईक्रोटोम 
3. हाट प्लेट, सेक्शनों को समतल करने के लिए 
4. हाट एयर ओवर ( 60 सेंटीग्रेड ) - विशेष 

स्टैटिंग के लिए 
5. पैराफिन अन्त स्थापन याय 
te. विद्युत निर्षात अन्त : स्थापन बाप 
7. विद्युत पालित मोटर सहित मिति पम्प शीशे के । 

वर्तम सुखाने के लिए 
8. विद्युत आटोक्लेव 
9. मासुत जल अमका मैनेस्ट्री 


[ माम IIT - खेड 4 ] 
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7 ( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


6दर्जन 
10 वर्णम 
6 वर्जन 


2 वर्जन 


सामाणिक औरनिरोषक आयुषिताल 

क. नितांत आवश्यक 
वस्तु का नाम 

मात्रा 
1 बैरोमीटर फोरटिन 
2. फिल्टर गर्फेफेरल 
4, हाइड्रोमीटर स्पिफिट 

हाईड्रोमीटर दुग्ध 

हाईड्रोमीटर जल 
4. हाईड्रोमीटर वेट एण्ड काई पूल 
5. संग्रहालय चार्ट और रेखाकंन 

अपेक्षानुसार 
16. निष्कर्षण उपकरण, वसा, पूर्ण 
17. फिल्टर पेस्टियम चेम्बरलेड पूरा सेट 


व्यवहार आयुर्विज्ञान और विष विज्ञान षिमाग 

__ " " नितांत आवश्यक 


डायल वाली मानव तुला 
ऊंचाई बताने के लिए उपस्कर 
वानियक और अन्य कैलिपर 
संग्रहालय निदर्श, रेखामन पार्ट , खतरनाक आयुध 
आदि 


अपेक्षानुसार 


42. कीप ( मही कोण ) 12 सेन्टीमीटर व्याम 

7 सेन्टीमीटर व्यास 
5 सेम्टीमीटर व्यास 

3 सेन्टीमीटर व्यास 
+ 42. निति जसोषित 
143. सूक्ष्म वायसी सूचिकाएं 
144. लम्मर पंक्चर सूचिमाए 
45 स्टाप याच 1/ 2 सैन्कन 
46. अल्ट्रा वायलेट लैम्प 
47. पी एच मीटर 
148. फोलायड निर्मिति के सेक्शन के लिए 

माईनोटोम 
149. अंगों के मने सेक्शन काटने के लिए फलैट 

कटिंग माईफोटोम छिट्ज और कैमिाज 
150. स्वचालित ऊसक (टिशू ) प्रोसेसर 
151. सैश निमजन सहित सूक्ष्मवर्गी 
152. तेल निमजन सैंस 
153. माईश्रोमीटर स्टेज 
154. माइक्रोमीटर चाभुष 
155. प्रदर्शन आईपीस 
156. विच्छेवन सूक्ष्मदर्शी 
157 आरेखन उपस्कर 
+ 58. प्रयोगात्म विकृति के लिए शास्त्रकर्म उपस्कर 
159. माईक्रोफोटोग्राफिक उपकरण हल्यूमिलेटिंग स्टेंडिग 
100. उरोस्थि वेधन सूचिका वयस्क साईज 
160. क उरोस्थि वैधन सूचिका बालक साईज 
161. सीरमी और हीमोलाजिकल कार्य के लिए उच्च 

शक्ति केन्द्रीफ्यूज 
16 2. ६० एस० आर वेस्टर्जेन विन्ट्रोय 
163. अंडा इन युबेटर 
to4. रासायनिक तला 
165. कालोगी काउंटर 
166. सेक्सलेट निष्कर्षण उपकरण, कोन्सर मावि 
167. सीरम शुष्कीकारक 
168. लोवीवान कम्परेटर 
169. पान प्रतिक्रिया के लिए पूर्ण उपस्कर 
170. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण ऊर्धधक 
171. पेपर इलेक्ट्रोफोरेसिस उपकरण नाईट्रोजन क्षेतिज 
172. सैफेरोमीटर ( शर्करामापी ) 
173. एबस रीफे क्टोमीटर 
17 . इक्यूबेटर तेल 
+ 75. ग्लास पूल 
176. माध्यम की तैयारी के लिए सामग्री 
177. अभिरंजन ( स्टेम ) की तैयारी के लिए सामग्री 


अपेक्षानुसार 
अपेक्षानुसार 


श्रम्प -युश्य सहायक यंत्र विभाग 

___ " क " ---नितांत आवश्यक 
कला अनुभाग 
" " - जोड़ा जा सकता है 
फोटोग्राफी अनुभाग 


नैदानिक विभाग 

" क " . -नितीन आवश्यक 
1. एक्स-रे स्क्रीनिंग 
2. मैदानिक प्रयोगशालाएं 
3. विशेष उपचार जैसे कि , शारीरिक , वृत्तिक 
( आक्यूपेशनल ) और आहार संबंधी । 

मेषजी प्रयोगशाला 


2 सेट 


औषधि योजन तुलाएं, मीटरी पद्धति के घाट सहित 20 
पिल टाईल 
सपोजिटरी ढांचे 
चीनी मिट्टी की तश्तरियां 
चिमटी सहित मूषा 
खरन और मूसली 
लौह स्पैचुला 
मापी ग्लास, सभी साईज के 

प्रत्येक किस्म के 

30 
जलोष्पक , धातु 
इन्फपूजन पाट 

20 
प्रकीर्ण रसायन , औषधियो, शीशे की सीशियां, शीशे 
की छो , फनेल ( कुप्पी ) फिल्टर पेपर आदि अपेक्षानुसार 


20 


अपेक्षानुसार 
अपेक्षानुसार 
अपेक्षानुसार 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- - 


- - - 


- 


- 


- - 


- 
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2 
मुख जार 
आमाशय मलिका कुप्पी 
मास्टी ई० आई० 
जिव्हा दाबफ यंत्र 
चूषण यंत्र 
जूषण नलिका 


- 


- 


5 - 5मीटरके 
6 पीप 


3-5 मीटर 
के 10पीस 


चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, प्रसूति , स्त्री रोग वा वाले 

__ अन्तरंग अस्पताल के लिए अपेक्षित वस्तुएं 
12 
क्रम वस्तुओं का नाम 

50 शय्या 100 शय्या 
सं . 

वला अस्प - वाले अस्प 
ताल 30 ताल 60 
चिकित्सा चिकित्सा 
शयमा ( 27 शय्या ( 54 
साधारण और साधारण , 6 

बाल- रोंगो बाल रोगों 
के लिए ), के लिए ) 
10 रास्म 20 बाल्य 
चिकित्सा चिनिस्सा 
शय्या और 20 
भोर 10 प्रसूति तथा 
प्रसूति तथा स्त्री रोगों 
स्त्री रोगों की शय्या 
की शय्या 


10 


प्रत्येक 12 प्रत्येक 12 


आई० पी० सूचिका 
चूषण सूषिका 
उरोस्थि छेदम सूषिका 
यकृत बायप्सी सूचिका 
अन्यूरिजम सूचिका 
बमनी फासिप्स, छोटे और बड़े 
मेक रेस्ट 
स्टे सहित आक्सीजन 
सिलेंडर 
पर्मामीटर 
सिरिज ( सीसी०, 4 सी०सी० ) 
हाईपोर्मिक सूचिकाएं , 
विभिन्न साईज की 
ड्रेसिंग इम ( म ) 
स्वास प्रणाल छिद्रीकरण सेट 
एमिमा कन, नोजल और भलिका सहित . 
नैवानिक सेट 


प्रत्येक पाउँ 
में 1 


प्रत्येक वार्ड 
में 1 


4 पैकेट 


4 पकेट 


6 


10 


प्रत्येक वार्ड 
में 1 


प्रत्येक वार्ड 
में 1 
10 
20 


चैटेल फारसेप्स 
फीडिंग कप 
एमिमा सिरिज 
इम्फा रेड लेंप 


दार्च 


क - - नितान्त मावस्यक 
साधारण लोहे की शय्या 

38 64 
लोह पाया ( शल्य चिकित्सा के लिए ) 12 
लोह शय्या ( बालक ) चारों और से बाद 
पालने सहित लौह शया 
फाउलर शय्या 
शयया के पास रखे जाने वाले लाकर 

100 
लकड़ी के स्टूल 

100 
शय्या के ऊपरी सिरे पर टिफट होल्डर 

100 
सापमान चार्ट होल्डर 

100 
स्टेण्ड सहित चुकवान 

100 
आफिस टेबल 

15 
आफिस कुर्सी 
रक 
लिमेन मास दिन बड़ा साईज , 

100 
गंधे कपड़ों का बक्स 
स्ट्रेचर, ट्राली सहित 

प्रत्येक वार्ड प्रत्येक बाई 

में 1 
बाई० वी० स्टैंडस 
परदे (फोड) 
आई० बी० सेट बस सहित 
रक्तवाम सेट 
निर्जीवाणुकारक यस 
पावर लिह सहित आयताकार दे 
इमेमल के बड़े सिन 
मन बोटारी 
रखतबाम या 
छोटे और बो फटोरे ( वाल ) 
बैए न ई० आई० 
भूत पाद ( पुरुष और स्त्री ) 
भाईस फैप 
हाट पाटर बाटल्स 
एपरकशन 
राईल्स नलिका 
फलटस मलिका 
आमाशय मलिका 


10 


पिया 
थूक के लिए मग 
प्रलेष्मा पूपक यंत्र 
फारसेप्स , सादे और दांत वाले 
आउन्स ग्लास 
मापी ग्लास 
स्पंज पकड़ने के लिए फारसेप्स 
फ्रेंच पाक 

अपेक्षानुसार अपेक्षानुसार 
तौलिया फिल्में 
मच्छर फारसप 
दर्जी की केंची 
मेयो कैंची 
नुकीली कैची 
धुमावदार * ची 
पिन्छेदन फारसप्स ( सावे और पास वाले ) 6 
साईमस फाररसेप्स 
प्रोष, डायरेक्टर सहित 
सी 7 गर्ने रेस्ट्रैक्टर 
कलैप ( आमालयी और आंत ) 
उपरीय रैस्ट्रेक्टर 
टित फारसप्त 
बी -फाफ फारसेप्स 
कोपर एबाईटी फारसप्स 
मूखमार्ग विस्फारफ 

12का एक 12 का एक 


10 


सेंट 


- 


- 


- 


- - 


- 


( भाग III - - 14] 
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12 मिश्रित 12 मिश्रित 


4 मीट 


4 शीट 


12 


12 


रखर मे चीटर 
धातु के मीटर 
करोगेटेरन पीट 
सीवन सूषिकाएं, भिन्न भिन्न साईज की 
सूधिक होर 
सीवन धागा 
अषण रजु रीट्रैक्टर 
मापी ग्लास 


अपेक्षानुसार अपेक्षानुसार 


आहार कार्य 
आहार शीट 
रिस्चार्ज कार्ड 
विकृति विज्ञान की पुस्तके 
चिकित्सा विधिक फार्म 
रस्त अधिग्रहण फार्म 
इन्टेक बाउटपुट पार्ट 

एक्स-रे फार्म 
• डी० सी० पुस्तक 
प्रसूति भौर स्त्री रोग केस सीट 
सफेव कागण 
रजिस्टर 
लाल भीली पैसिलें 


कोप 


1 सेट 
1 सेप्ट 
1 सेट 


1 सेट 


1 सेट 
1 सेट 


पट्टियाँ 


1 सेट 

सेट 
1 सट 
1 से 


गाज 


एहिसिव प्लास्टर 


1 सेट 


फैटगट के लिए जार 
भ्रूण फारसेप्स सेट 
योनि स्पेक्यूलम ( छोटा ) 
योनि मित्ति रीट्रेक्टर 
मयूरेटर्स , तेज और मन्द 
सर्वाइकल विस्फारफ 
जिस्ट्रनिटप आपरेशन सेट 

कुलर 
जिम्मवाहिनी प्रधमन सेट 
पेल्थीमीटर 
सिम का योनि स्पेक्मूलम 
पोस्ट , योनि मिति रीट्रेक्टर 
गर्भाशय पनि 
ई० बी० फारसेप्स 
सी० बी० फारसेप्स 
बाल्सेलम 
खेम फारसप्स 
स्पंज पकड़ने के फारसेप्स 
एम० भार० सिरिज 
मसन गैग 
जिम्हा क्लि 
पेसरी ( एकोमाईट ) 
कैटगट ( ऊपर की ओर से ) 
नाजेल सहित दूश 
प्रामटोस्कोप 


परिया ( जूट और सुत की ) 
वरिया ( बालकों के लिए ) 
फोनस शीट 
फोम मैट्रेस 
मैट्रेस कपर 
पापरें 
सकिए 
तकियों के गिलाफ 
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अपेक्षानुसार 
अपेक्षानुसार 


अपेक्षानुसार 
अपेभानुसार 


2- एफपयस्क 2-ए कवयस्क 
एक बालक एक मालक 


मशीट 
मनटास शीट (मीटर ) 
एप्रन 
मास्क 
कंप 
पसाने 7/ 2 एम . सी . 
रोगी कोट और कुर्ते 
रोगी के पेंट मा पायजामे 
सानिया 
छोटी तोलिमा 
पड़ी तोलिया 
मेजपोश 
दरवाजे के पद 


गम इलास्टिक बाउजीज 
सभी प्रकार के 
कनवेस के जूते 
मिनस्याम टेट्राटावेल क्लि 


6 जोड़ी 


1 सेट 
6 जोड़ी 


उपभोग्य पाएं 
(पर्याप्त मात्रा में भारित की जाएं ) 


क -मिARAबायक 


उपाध " " (मिनियम 13) 

शिक्षा के लिए प्रशिक्षण और अन्य सुविधाएं 
पूर्वगामी मिनियमों में जिन सुविधाओं का उस्लेख किया गया है उनके 
मसिरित प्रत्येक होम्योपैथी महा शिवालय को अन्य सविधाओं को भी 
व्यासमा करती होगी कि भन्छा पुस्तकालय, पर्याप्त प्रवों वाला 
एक संग्रहालय, ओषधियों के रूप में प्रयुक्त महत्वपूर्ण पादपों और पदार्थों 
के चार्ट , उमिण संग्रह, अम्प वृश्य उपसर , एपिगएकोष और प्रोपिन , 
प्रसमाप्त होम्योपैथी मिकित्संगों के फोटों और जीवन वृत्त । 


मेडिकल सीट 
सजिकल केस शीट 
टेम्परेचर पार्ट 
सप्लीमेंटरी शट 
ट्रीटमेट कार्ड 


पी० एल० वर्मा, सपिय 
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CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY 

10 , COMMUNITY CENTRE 
BASANT LOK VASANT VIHAR 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 11th May, 1983 
No. 7 . 1 83 CCH . In exercise of the powers 
conferred by clause (i ) , (i ) and ( k ) of section 
33 and sub -section ( 1 ) of section 20 of the Ho 
moeopathy Central Council Act, 1973 (59 of 
1973 ), the Central Council of Homoeopathy , 
with the previous sanction of the Central Go 
vernment hereby makes the following regulations, 
namely :-- 


(viii ) " Second Schedule " and " Third Schedule " 

means the Second Schedule and Third 

Schedule respectively of the Act; 
( ix ) " Syllabus" and " Curriculum " mean the 

Syllabus and Curriculum for different 
courses of study as specified by the 
Homoeopathy ( Diploma Course ) Re 
gulations, 1983 , the Homocopathy 
(Graded Degree Course ) Regulations, 
1983 and the Homoeopathy (Degree 

Course ) Regulations, 1983 ; 
(x ) " Teaching Experience" ineans teaching 

experience in the subject concerned 
in a Homoeopathic College or in a 
Hospital recognised by the Central 

Council; 
( xi) " Visitor" means a Visitor appointed 

under sub - section ( 1 ) of section 18 of 
the Act. 


PART I 

Preliminary 
1 . Short title and commencement. - ( i ) These 
regulations may be called the Homoeopathy 
(Minimum Standards of Education ) Regulations , 
1983. 

( ii ) They shall come into force on the date 
of their publication in the Gazette of India ." 


2 . Definitions .- - In these regulations, unless 
the context otherwise requires - 
(i) “ Act” means the Homoeopathy Central 

Council Act, 1973 (59 of 1973 ); 
( i ) " Courses” means the Courses of study 

in Homoeopathy, namely : 
(a ) D . H .M .S . (Diploma in Homoeo 

pathic Medicine and Surgery) ; and 
(b ) B . H . M .S . (Bachelor of Homoeopathic 

Medicine and Surgery ). 
( iii ) " Diploma" means a Diploma in Ho 

moeopathy as defined in clause ( ii ) of 
regulation 3 of the Homoeopathy (Dip 

loma Course ) Regulaions, 1983 ; 
( iv ) “ Degree" means a Degree in Homoeo 

pathy as defined in clause ( iv ) of re 
gulation 2 of the Homoeopathy (Gra 
ded Degree Course ) Regulations, 
1983 or in clause ( iv ) of regulation 2 
of the Homoeopathy (Degree Course ) 

Regulations, 1983; 
( v ) " Homoeopathic College" means a Ho 

moeopathic Medical College affiliated 
to a Board or University and recog 

nised by the Central Council ; 
( vi ) " Inspector" means and Medical Inspec 

tor appointed under sub - section ( 1 ) of 

section 17 of the Act ; 
(vii) " President” means the Pesident of the 

Central Council; 


PART II 
Staff, Equipment Training 

and other Facilities 
3 . Minimum Requirements . There shall be 
attached to every Homoeopathic Colledge a Hos 
pital having not less than 25 beds and every such 
Colledge shall, within a period of five years from 
the commencement of these regulations, provide 
minimum requirements , norms and standards as 
specified by these regulations in regard to teaching 
staff, equipment, accommodation , training and 
other facilities in such College , 
4 . Power of Cenral Council to call for infor 
mation and returns.- - The Contral Council shall 
have the power to call for such information and 
returns as it may deem fit from examining bodies 
and Homoeopathic Colleges shall furnish the said 
information and returns in triplicate within the 
time specified by the Central Council. 

5 . Facilities for Inspectors and Visitors . 
Every Homoeopathic College shall provide all 
necessary facilities to the Inspectors and Visitors 
appointed by the Central Council to discharge 
their duties and functions. 

6 . Criteria for Admission of Students.-- Ad 
mission of students to Homoeopathic Colleges 
imparting instructions for Diploma or Degree 
Courses shall be in accordance with the studente 
bed ratio of 2 : 1 and 1 : 1 respecively in their 
attached Hosipitals. 

7 . Minimum teaching staff . The minimum 
number and category of teaching staff :- - 
(i) for a Homoeopathic College in parting 

instruction in D .H .M .S. (Diploma in 
Homoeopathic Medicine and Surgery ) 


(HT* III - 
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shall be in accordance with Annexure 
A ; 


PART III 


( ii ) for a Homoeopathic College imparting 

instruction in B . H . M .S . (Gradej 
Degree Course ) shall be in accordance 

with Annexuro B ; 
( iii) for a Homoeopathic College imparting 

instruction in B . H .M .S . (Degree Course ) 
shall be in accordance with Annexure 


C : 


8 . Teaching Staff. - - A Homoeopathic College 
shall appoint in its Departinents only full time 
staff ; 


Accommodation 
14 . Gencral. - - Every Homoeopathic College 
shall be housed in a unitary building and it shall 
be located near the Hospital attached to it . The 
College grounds shall have room for future ex 
pansion . The College shall have its own land and 
building for running its various departments . It 
shall have in addition an attached indoor Hospital 
with the prescribed number of beds . 

The College shall also have a well equipped 
out- patient department with the following sec 
tions, medical, chronic medical, surgical, gyneco 
logical and antenatal, ophthalmology, car, nose 
and throat, and paediatrics. The beds in the said 
Hospital shall be divided for treating cases on the 
following basis. 
60 % -- - for acute and chronic medical cases 

including 10 % for paediatrics, 
20 % -- - for surgical including ear, nose and 

throat and ophthalmology ; and 
20 % - - for gynaecological and obstetrics 

cases . 


Provided that where suitably qualified full 
time teachers are not available a Homoeopathic 
College may employ part-time upto a maximum 
of thirty per cent of the total strength of its tcach 
ing staff ; 

Provided further that the appointment of such 
part-time teachers shall be restricted to teaching 
staff above the rank of a lecturer ; 


Provided also that such part-time teachers 
shall conduct not less than three hours clinical 
or teaching classes every working day in such 
College or its attached Hospital . 


The indoor and out- patient department wings 
of the College shall be in a running condition . 


9 . Head of a Homocopathic Colleges . The 
head of a Homoeopathic College shall be a full 
time employee of the said College . 


10 . Hospital Staff .- - The strength of staff in a 
Hospital attached to a Homoeopathic College 
shall be in accordance with Annexure D "; 


11. Qualifications etc, of teaching staff — The 
minimum qualifications and age for appointment 
of teaching staff to the various posts shall be in 
accordance with Annexure E . 


12 . Experience as practitioner deemed to be 
equivalent to teaching experience. - In case of 
appointment of a part-time teacher in a Homoeo 
pathic College, the period of experience as a 
practitioner of Homoeopathy shall be considered 
equivalent to that of teaching experience re 
quired for the said appointment; 


In addition to the accommodation mentioned 
above the College building shall provide the 
following ; 
( 1 ) Principal s office room with attached 

toilet room and retiring room 
( 2 ) Visitors room 
( 3 ) Committee room 
( 4 ) Office room for accommodating at 

least seven assistants including office 

superintendent. 
( 5 ) Central store room 
( 6 ) Staff room with attached toilet facilities 
( 7 ) Toilet facilities for visitors and office 

staff 
( 8 ) Record room 
( 9 ) Canteen 
(10 ) Library with reading room with se 

parate arrangement for staff and 
students with adequate seating accom 

modation . 
( 11 ) Separate common rooms for male and 

female students. 
( 12 ) Five lecture halls each with a seating 

capacity for 50 to 100 students , 


Provided that care shall be taken to appoint 
only qualified and experienced practitioners of 
Homoeopathy with good standing in the pro 
fession , 


13 . Equipment training and other facilities 
etc . — The equipment, training and other facilities 
for education in Homooopathy to be made avail 
able to students by every Homoeopathic College 
shall be in accordance with Annexures F and 
G respectively . 
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(d ) A berbarium 
also be provided . 


for medicinal plants shall. 


( 13 ) Separate toilet facilities for male and 

female students 
( 14 ) Collego auditorium to accoinmodate 

at lcast 100 to 500 persons. 


TEACHING DEPARTMENTS 

1 . Anatom Department 
( a ) Dissection Hall. It shall be specious 
enough to accommodate 50 to 100 students , 
Flooring shall be well polished stone and the 
walls shall be glazed upto 6 feet from the floor . 
Adequate provision for ventilation and lighting 
shall be made, Tanks for preservation of dis 
sected parts and wash basins shall be provided . 
Preparation room and a cadaver room shall also , 
if possible , be provided , adjacent to the dissection 
hall together with a departmental store room and 
a small ollice room attached to the dissection 
Hall with toilet facilities . 

( b ) Museum - -- Accommodation shall be pro 
vided for racks and shelves for storing and proper 
display of wet and try specimens, models, revol 
ving stands for diagram . trolly tables, with a 
scaling accommodation for about 20 to 50 
students at a time. 

( c ) Small office room for the staff with toilet 
facilities . 


4 . Pathology and Racteriology Department 

( a ) Laboratories.- - Tables with reagents , 
shelves, cupboards fitled with water taps and 
sinks on the table top with electric and gas points 
to accoinmodate 30 to 50 students , attached store 
room with high speed centrifuge room . 

( b ) Musaun.- - Sullicient accommodation for 
show cases and cupboards for at least 500 speci 
mens with seating facility for 30 10 50 students ; 

( c ) Small office room for the staff with toilet 
facilities. 
5 . Preventive and social Medicine and Forensic 

Medicine Departments 
( a ) Muscum . - -Sufficient accommodation for 
cupboards and show cases for storing and dis 
playing models illustrating the insanitary and 
sanitary dwellings, wells, tanks, vectors of disea 
ses carrying gerins , family exhibits with a separate 
annexe to accommodate museuni, for storage and 
display of medico -legal specimens witd seating ac 
commodation for 15 to 25 students. 

(b ) Departmental store -room . 
( c ) Small office room for the staff with toilet 
facilities . 


6 . Rooms for Heads of Departnients 
The incharge of cvery department other than 
those of anatomy, physiology , pharmacology, patho 
logy , preventive and social medicine and jurisprui 
dence shall each be provided with a small office 
room - 8 such rooras . 


2 . Phstology Department 
( a ) Laboratories. — Tables with reagents , shel 
ves , cupboards below , fitled with water tape and 
sinks on the table top with electric and gas 
points to accommodate 30 to 50 students, Ante 
roonis for storing balances. Facility of distil 
lation apparatus shall be provided . Facilit for 
experimental physiology shall be provided in the 
Laboratory and a departmental store rooin . 

( b ) Museun with glass cupboards and shel 
ves for display of nodels and diagrams with a 
seating capacity of 30 to 50 students. 

(c ) Sniall office room for the staff with toilet 
facilities. 


7 . Hospital 
Proper accommodation for physicians, 
geons , gynaecologist, obstetricians and 
visting staff . 


sur 
other 


3. Pharmacology Department 
(a ) Laboratories -- Sufficient accommodation 
shall be provided for laboratory tables with 
shelves and cupboard fitted with water taps and 
sinks on the table top with electric and gas points 
to accommodate 30 to 50 students , Antc -rooms 
for storing balances etc . 

( b ) Muscum with glass cupboards and shelves 
for storing and display of specimens with a 
seating capacity of 30 to 50 students, attached 
departmental store room . 

(c ) Small office room for the staff with toilet 
facilities . 


Dispensing , linen and other stores , medicine 
store , preparation room , examination rooms, 
labour room , operation Theatre , surgical dressing 
rooms, sterilisation room , superintendent s room , 
patients relations shed , patients waiting hall , 
enquiry office , accommodation for resident staff , 
inedical officers , nurses, nurses duty room , small 
room , record room and lavatories for out-door 
and indoor patients and kitchen for indoor hos 
pital, laundary ctc. with all modern facilities and 
technical requirements shall be provided . 


PART IV 
Residential Accommodation 
15 . Hostels and quarters. - -Hostels for inalo 
and female students separately for accommodating 


C 
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at least 150 male studtnts and 40 female students 

ANNEXURE B 
with sanitary facilities, mess, common room and 
games facilities, 

( Regulation 7 ( ii ) 

Minimum Teachlag Staff for Graded Degree Course 
Family quarters for ( i) the Principal, ( ii ) the 

(Not exceeding 100 admissions ) 
Superintendent of the Hospital and ( iii) the teach 

- - - -- - -- - - - . . - - - - - - - - - - - - - - 
ing staff , ( iv ) Resident Medical Oflicer ( v ) House Name of llic Profe - Reader / Lectu - Denio - 
Physicians, Surgeons, (vi) Nurses and ( vii) Department ssor Asstt . jor Istra 
empluy - es . 

Pioſe 

tor / 
sor 

Tutor 

- - - - 
ANNEXURE A 
(Regulation 7(1) 

Materia Medica 

? 
Minimum Teaching Staff for Diploma Course 

and fluno opathic 
(Not excceding 100 admissions ) 

Therapeutics 

Organon of 

— . — . 
Name of Professor / Lecturers Demons 

Medicine, 
Department Readeil 

trator/ Philosophy, 
Asstt. 

Tutor 

Chronic 
Professor 

Diseases and 
- - -- - - -- - - - - - — 

Psychology 
— - - - - - - - , - 

Practice of 
1. Anatony 

Medicine 

Surgery 
2 . Physiology 

Obstetrics & 
3. Materia Medica 

Gyillecology 
Repertory and 

Preventive and Nil 

i 
Homoeo pathic 

Social Medicine 
Therapeutics 

with Family 
4 . Organon Philo 

Welfare 
sophy 

Biochemistiy Nil 1 1 

l 
Psyhology 

Pathology , 

i Nil 1 2 

Bucteriology & 
5 . Practice of Medi 

Parasitology , 
cine 

Case laking & 
6 . Obstetrics & 

repertorisation 
Gynaecology 

Total 

10 10 
7. Surgery 

* Principal may be one of the Professors of any 
8 . Preventive anul 

Department. 
Social Medicinc 

ANNEXURE C 
9 . Forensic 

(Regula ion 7 (iii ) 
Medicine 

Minimwn Teaching Staff for Direct Degree Course 
10 . Pharmacy 

(Not exceeding 100 admissions) 
11 . Pathology 

Name or the Profe - Reader Lectu - De 
Bacteriology 

Department SSOL Assti, rei mons 
and Parasitology 

Prore 

trator / 
ssor 

Tutor 
Total 101 % 11 12 

Ī234 
* Principal may be one of the Professors of any 

Anutomy 
Department. 
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1 


2 
1 


3 
1 


4 
1 


5 
3 


Dispenser 
Registration Clerk 


Peon 


Ni 


hey 


i 


Dresser 
Laboratory Technician 
Midwifc 
Note : Besides the above , suitable technical/Para 

medical stuff should be appoiuted to man the 
different departments of the hospital for it 
proper functioning . 


2 


t 


i 


3 


Physiology & 
Bio cherr istry 
Materia Medica 
and Honocopathic 
Therapeutics 
Homeopathic 
Pharmaoy 
Organon of 
Medicine and 
Philosophy, 
Chronic Diseases 
and Psychology 
Practice of 
Medicine including 
paediatrics 
Surgery, E . N . T . 
& Ophthalmology 
Obstetrira & 
Gynaeco lo by 
Preventive and 
SocialMedicine 
with Family 
Welfare 
Forensic Medicine 
Patho lo sy, 
Bacteriolo gy , 
Parasilo lo gy 
Case taking & 
Repartorisation 


Besides thi a 100 bedded hospital may also have 
the following staff : 
Name of the posts 

No. of post required 
Anaesthetist 
O . T . Attendant 
Metron 
Nursing Olderly 
Radiologist 
Radiographer 
Si X - Ray Technician 
Dark Room Asstt . 
Patho logist 
Bio -Chemist 


AWOC--- 


Nil 


1 


1 


1 


Nil 


Masalchi 
Head Clerk /Asst . 
Receptionist 


Nil 


1 


1 


2 


AWNhondwa 


1 


Nil 


1 


2 


Telephone Operators 
U . D . C . 
L . D . C ./ Typist 
SAS Accountant 
Store Kecper 
Store Superintendent 


Total 


10* 


14 


15 
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* Principal may be one of the Professors of any 
Department , 


ANNEXURE E 

(Regulation 11 ) 
QUALIFICATIONS FOR TEACHING STAFF 
OF A HOMOEOPATHIC COLLEGE 

1. Diploma Course 


1 . PRINCIPAL 


ANNEXURE D 

(Regulation 10 ) 
Minimum Strongth of Hospital Staff 
( Indoor and Outdoor ) 

50 to 100 Upto 

Beds 50 Beds 
Superintendent 
Resident Medical Officer 
House Physician /House Surgeon 
Nursing Staff 
Waid boys /Aya 
Sweeper /Jamadars 
Cock 
Kahar 
Dhobi 
Chowkidar 
Medical Officer 


C 


Essential Qualifications : 

A . (i ) A recognised diploma after 4 years 
study or a degree in Honioeopathy. 

OR 
( ii ) Qualification included in the III Schedule 
of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 . 


NANNaon 


رهحمهبارموهم 


B . Eight years teaching experience with three 
years of administrative experience in a recognised 
Homoeopathic College or Hospital. 
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Preferential Qualifications : 

A . Having both a recognised diploma or deg . 
ree in Homoeopathy and a qualification included 
in III Schedule of the Homoeopathy Central 
Council Act , 1973 . 

B . Research experience in Homocopathy inz 
an institution recognised by the Central Council 
for Research in Indian Medicine and Homoeopathy 
or the Centrul Council for Research in Homoco 
pathy or the Central Government or a State Go 
vernment in a responsible position . 


B . Five years teaching experience in the sub 
ject concerned in a Homoeopathic or Allopathic 
Medical College . 
Preferential Qualifications : 

A . Diploma after 4 years study or 2 degree 
in Homoeopathy for those possessing qualifications 
recognised by the Medical Council of India . 

B . Administrative or Research experience in an . 
institution recognised by the Central Council of 
Homoeopathy or Central Council for Rescarch in 
Indian Medicine and Homocopathy or Central 
Council for Research in Homoeopathy or the 
Central Government or a State Government in a 
responsible position , 

Age . - -Not more than 45 years as on the last 
date of receipt of application for the post . Age 
relaxable in the case of an exceptionally qualified 
persons . 


Age : 

Not more than 50 years as on the last date of 
receipt of application for the post . Age relaxable 
for an exceptionally qualified person . 

2 . PROFESSOR IN HOMOEOPATHIC 
SUBJECTS 
Essential Qualifications : 

A . (i ) A recognised diploma alter 4 years 
study or a degrce in Homoeopathy. 

OR 
( i ) A qualification included in the III Sche 
dule of the Homoeopathy Central Council Act, 
1973 . 


4 . Reader Assistant Professor in Homoeopathic 
Subjects. 
Essential Qualification : 

A . ( i) A recognised diploma after 4 years 
study or a degree in Homoeopathy. 


OR 


( ii ) A qualification included in the III Schedule 
of Homoeopathy Central Council Act , 1973 . 

B . Three years or teaching experience as a 
Lecturer or five years of teaching experience , 
Preferential Qualifications : 


B . Two years teaching experience as a Reader 
or Assistant Professor or at least seven years teach 
ing experience . 
Preferential Qualification : 

A . Having both a recognised diploma or degree 
in Ho nocopathy and a qualification included in 
the III Schedule of the Homoeopathy Central 
Council Act, 1973 . 

B . Administrative experience or Research ex 
perience in an institution recognised by Central 
Council for Research in Indian Medicine and 
Homoeopathy or Central Council for Research in 
Homoeopathy or the Central Government or a 
State Government in a responsible position . 
Age. - - Not more than 45 years as on the last date 
of receipt of application for the post. Age relaxable 
in the case of an exteptionally qualified person . 


A . Having both a recognised diploma after 4 
years study or a degree in Homoeopathy and a 
qualification included in the III Schedule of 
Honioeopathy Central Council Act, 1973 . 


B . Administrative or Research experience in an 
institution recognised by the Central Council of 
Homoeopathy or Central Council for Rescarch in 
Indian Medicine and Homoeopathy or Central 
Council for Research in Homoeopathy or the Cen 
tral Government or a State Government in a res 
ponsible position , 

Age : - -Not inore than 40 years as on the last 
datt of receipt of application for the post . Age 
relaxable in the case of an exceptionally quali 
fied person . 


3 . Professor in Allied Medical Subjects 
Essential Qualifications : 

A . ( i) A recognised diplonia after 4 years study 
or a degree in Homoeopathy. 

OR 
( ii ) A degree recognised by the Medical Coun 
cil of India preferably with qualification included 
in the II Schedule of the Homoeopathy Central 
Council Act, 1973 . 


5 . Reader Assistant Professor in Allied Medical 
Subjects 
Essential Qualification : 

A . (i) A recognised diploma after 4 years 
study or a degree in Homoeopathy . 

OR 
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(ü ) A degree recognised by the Medical Coun - Preferential Qualifications : 
cil of India . 

A Recognised diploma after 4 years study of 
B . Three years of teaching experience as a 

a degree in Homoeopathy for those possessing 
lecturer or five years of teaching experience in a 

qualifications recognised by the Medical Council 
recognised Allopathic or Homoeopathic Medical 

of India . 
College . 

B . Qualification included in the ! ! Schedule 
Preferential Qualifications : 

of Homoeopathy Central Council Act, 1973 , 

OR 
A . Having both a recognised diploma after 4 
years study or a degree in Honioeopathy for those 

M . D . or M .S . or an allopathic post - graduate 
possessing qualifications recognised by the Medi 

diploma qualification . 
cal Council of India . 

Age : - Not more than 35 years on the last 
B . Administrative or Research experience in an 

date of receipt of application for the post . Age 
institution recognised by the Central Council of relaxable for an exceptionally qualified person . 
Homoeopathy or Central Council for Research in 

8 . Demonstrators ( in all subjects ) 
Indian Medicine and Homoeopathy or Central 
Comucil for Research in Honioeopathy or the C en 

Essential Qualifications : 
tral Government or a State Government in a res 

A . ( i) A recognised diploma after 4 years 
ponsible position 

study or a degree in Homoeopathy . 
Age :- - Not more than 40 ycars as on the last 

OR 
date of receipt of application for the post. Age 

( ii ) A degree in modern piedicine . 
relaxable in the case of an exceptionally qualified 
person . 

Preferential Qualifications : 
6 . Lecturer in Homoeopathic Subjects 

A . Having both a recognised diploma after 4 

years study or a degree in Homoeopathy and 
Essential Qualification : 

qualification included in the III Schedule of the 
A . (i) A recognised diploma after 4 years 

Homoeopathy Central Council Act, 1973. 
study or a degree in Honuoeopathy. 

OR 
OR 

M . D . or M . S . or an allopathic post- graduate 

diploma in the subject concerned . 
(ii ) A qualification included in the III Sche 
dule of the Homoeopathy Central Council Act, B . Experience of working at any Government 
1973 . 

Homoeopathic Dispensary or at any Homoeopa 

thic or Allopathic College and Hospital, 
Preferential Qualifications : 

Age :-- Must be between 22 years to 30 years 
Having both a recognised diploma after 4 years on the last date of receipt of application, Age 
study or a degree in Hoinoeopathy and a qualifi relaxable in the case of an exceptionally qualified 
cation included in III Schedule of the Homoco and experienced person . 
pathy Central Council Act, 1973 . 

I DEGREE COURSE 
Age : - Not more than 35 years as on the last 
date of receipt of application for the post . Age 

1. Principal 
relaxable in the case of an exceptionally qualified 
person . 

Essential Qualifications : 

A . (i) A recognised diploma after 4 years 
7 . Lecturer in Allied Medical Subjects 

study or a degree in Homoeopathy . 
Essential Qualifications : 

OR 
A .( i) A recognised diploma after 4 years (ü ) Qualification included in the III Schedule 
study or a degree in Ilomoeopathy 

of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 . 
OR 

B . Ten years teaching experience with 5 years 
( ii) A degree recognised by the Medical 

administrative experience in a recognised homo 
Council of India . 

eopathic college or hospital . 

Preferential Qualification : 
B . Two years teaching experience in a recog 
nised Allopathic or Homoeopathic College and A . Having both a recognised diploma after 4 

years study or a degree in homoeopathy and any 


the Medical 


en store for 


HospitAllopathi s teachin 
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qualification included in the III Schedule of the Preferential Qualification : 
Homoeopathy Central Council Act. 

A . Any qualification in Honioeopatlıy as per 

Second and Third Schedules for those possessing 
B . Research experience in Homoeopathy in an 

qualifications recognised by the Medical Council 
institution recognised by Central Council for Re 

of India . 
search in Indian Medicine and Homoeopathy or 
Central Council for Research in Homoeopathy B . Administrative or Reserch experience in 
of the Central Government or a State Govern an Institution recognised by Central Council of 
ment. 

Homoeopathy or Central Council for Rescarch in 

Indian Medicine and Homoeopathy or Central 
Age : - Not more than 50 years as on the last Council for Rescarch in Homoeopathy or Central 
date of receipt of application for the post. Age Government or a State Government in a respon 
relaxable for an exceptionally qualified person . sible position . 
2 . Professor in Homoeopathic Subjects 

Age. -- Not more than 45 years as on the last 

Jate of receipt of application for the post. Age 
Essential Qualifications : 

relaxable in the case of an exceptionally qualified 
A . (i) A recognised diploma after 4 years 

person . 
study or a degree in Homoeopathy. 

4 . Reader /Asstt. Professor in Homoeopathic 
OR 

subjects 
(i ) A qualification included in the III Schedule Essential Qualifications : 
of the Homoeopathy Central Act, 1973 . 

(A ) (i) A recognised diploma after 4 years study 
B . T hree years of teaching experience as Reader or a degree in Homoeopathy . 
or Asstt. Professor or ten years teaching experience . 

OR 
Preferential Qualification : 

( ii ) A qualification included in the II Schedule 
A . Having both a recognised diploma or a of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 , 
degree in Homoeopathy and the qualification in 
cluded in the III Schedule of Homoeopatd Central 

( B ) Four years of teaching experience as Lec 
Council Act, 1973 . 

lurer or seven years of teaching experience . 
B . Administrative experience or Research ex 

Preferential Qualifications : 
perience in an institution or unit recognised by the ( A ) Having both a recognised diploma or a 
Central Council of Homoeopathy or Central Coun degree in Homogopathy and the qualification in 
cil for Research in Indian Medicine and Homo . cluded in the III Schedule of the Homoeopathy 
copathy or Central Council for Research in Central Council Act, 1973 , 
Homocopathy or Central Government or a State 
Government in a responsible position . 

( B ) Administrative experience or Research ex 

perience in an Institution recognised by Central 
Age : - -Not inore than 45 years as on the date 

Council of Iłonioeopathy or Central Council for 
of receipt of application for the post, Age relax Research in Indian Medicine and Homoeopathy or 
able in the case of an exceptionally qualified Central Council for Research in Homocopathy or 
person . 

Central Government or a State Government in a 

responsible position . 
3 . Professors in Allied Medical Subjects 

Age . Not more than 40 years on the last date 
Essential Qualifications : 

of receipt of application for the post. Age relaxable 

in the case of an exceptionally qualified person . 
A . (i) A recognised Jiploma after 4 years 
study or a degree in Homoeopathy , 

5 . Reader / Asstt. Professor in Allied Medical 
OR 

subjects 

Essential Qualifications : 
( ii) A degree recognised by the Medical Coun 
cil of India preferably with qualifications included ( A ) (i) A recognised diploma after 4 years 
in the IT Schedule of the Homoeopathy Central study or a degree in Homoeopathy. 
Council Act. 1973 . 

OR 
B . Three years teaching experience as Reader (ii ) A degree recognised by the Medical Council 
or Asstt. Professor or ten years of teaching cx of India preferably with qualifications included in 
perience in the subject concerned in Homoeopa the III Schedule of the Homoeopathy Central 
thic or Allopathic Medical College . 

Council Act, 1973 . 
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(B ) Four years of teaching experience as a lec- 
turer or seven years of teaching experience in a 
recognised Allopathic or Homoeopathic Medical 
College . 


Schedule of the Homoeopathy Central Council Act, 
1973 , 


· Age . -- Not more than 35 years on the last date 
of receipt of application for the post. Age relaxable 
for an exceptionally qualified person . 


8 . Demonstrators in all subjects ) 

Essential Qualifications : 

( A ) (i) A recognised diploma after 4 years 
study or a degree in Homoeopathy . 

OR 
(ii) A degree in modern medicine, 


Preferential Qualifications : 

( A ) A qualification in Homocopathy included in 
the Second and Third Schedules for those posses 
sing Allopathic qualifications, 

(B ) Administrative or Research experience in 
an Institution recognised by the Central Council 
of Indian Medicine and Homoeopathy or Central 
Council for Research in Homoeopathy or Central 
Government or a State Government in a responsi 
ble position . 
Age . — Not more than 40 years as on the last dato 
of receipt of application for the post. Age relaxable 
in case of an exceptionally qualified person , 
6 . Lecturer in Homoeopathic Subjects 

Essential Qualifications : 

( A ) (i) A recognised diploma after 4 years 
study or a degree in Homoeopatlıy . 

OR 
(ii) A qualification included in the III Schedule 
of Homoeopathy Central Council Act, 1973 . 

( B ) Three years of teaching experience as a 
demonstrator . 


Preferential Qualifications : 

( A ) Having both a recognised diploma or a de 
gree in Homoeopathy and qualification included 
in the III Schedule of Homoeopathy Central Coun 
cil Act, 1973 . 

OR 
MD, or M . S. or Post Graduate diploma or de 
gree in the subject concerned . 


(B ) Experience of working at any State 
Homoeopathic Dispensary , Government Homoeo 
pathic Dispensary or at any recognised Homoea 
pathic or Allopathic college and hospital. 


Age . — Must be between 22 years and 30 years 
on the last date of receipt of application , Age re 
laxable in the case of an exceptionally qualified 
and experienced person . 


Provided that in case of non -availability of 
Principal Professor Reader Asstt. Professor in 
Homoeopathic subjects satisfying qualifications as 
laid down above , these may be relaxed for the first 
five years from the date of sanction of these regu 
lations as under - 


Preferential Qualifications : 

Having both a recognised diploma or a degree 
in Homocopathy and qualification included in III 
Scredule of the Homoeopathy Central Council 
Act, 1973. 

Age . - - Not more than 35 years as on the last 
date of receipt of application for the post. Age re 
laxable in the case of an exceptionally qualified 
person . 
7. Lecturer in Allied Medical Subjects 

Essential Qualifications : 

(A ) (i) A recognised diploma after 4 years 
study or a degree in Homoeopathy. 

OR 
( ii ) A degree recognised by the Medical Council 
of India preferably with qualifications included in 
the III Schedule of Homoeopathy Central Council 
Act, 1973 . 

(B ) Three years experience in a recognised 
Homoeopathic or Allopathic Medical College . 

Preferential Qualification : 

M . D . or M .S . or an Allopathic Post-Graduate 
diploma or degree in the subject concerned and / or 
qualification in Homoeopathy included in the Third 


1. Principal and Professor 

Essential Qualifications : 

(A ) (i) A recognised diploma after 
study or a degree in Homoeopathy. 

OR 


4 years 


( ii ) Qualification included in the III Schedule of 
Homoeopathy Central Council Act, 1973 . 


( B ) Professional experience of not less than 12 
years . 


Preferential Qualifications : 

Five years teaching or research or administrative 
experience in a recognised homoeopathic institu 


tion . 


25 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- - - - 


- 


-- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


[HTT III - CİT 4 ] 

भारत का राजपम असाधारण 

: - . - - - - -- -- -- - - - - - - --- - - - - - - 
2 . Reader /Assistant Professor 

1 

3 
Essential Qualifications : 

14 . Rubber lcats No . 5 . 

2 doz. 
( A ) (i) A recognised diploma after 4 years 15. Wooden blocks of different sizes . 2 doz . 
study or a degree in Homoeopathy . 

16 . Razor Hone & Strap 
OR 

17 . Plasticin in different colours. As required 
(ii) Qualification included in III Schedule of the 18 . X -Ray viewing boxes or panel. As required 
Homoeopathy Central Council Act, 1973 . 

19. Mh lels , Charts, diagrains, slides ctc . Astequired 
(B ) 8 years professional experience. 

20 . Micro .co pes (Student s type ) 

25 
Preferential Qualifications 

21. Microscopes (Research and Binocu - 1 
Four years teaching or rescarch or administra 

lar) . 
tive experience in a recognised institution in 22 . Demonstration eyepieces. 

5 
homoeopathy. 

23 . Double Demonstration eye -pieces . 
ANNEXURE F (Reguation 13 ) 

24 . Dissecting Microscopë. 
The items of equipment specified below are 25 . Micrometer occulai . 
divided into two categories, namely A , Absolutely 

26 . Micrometer stage . 
necessary and B , which may be added later. They 
do not, however , form exhaustive lists . Heads of 

27. Microscope slides and coverslips etc. Asrequired 
departments may therefore use their initiative and 28 . Cabinet for slides ( 1000 ). 
experience in providing the necessary equipment. 29. Microscope lamps . 
DEPARTMENT OF ANATOMY 

30 . Stainning racks with drop bottles 15 

for reagents and stains , stainning 
Name of the Article 

Quantity 

through or coplin jars , watch glasses 
2 " -23" diameter pairs of mounted 

needle , section lifters etc . 
A Absolately necessary 

31. Incubator 
1 . Tables with marble tops or stainless 8 

32 . Paraffin embedding bath . 
steel, 6 1" x 2 x 3 " 

33 . Microtome ( rotary ) with extiablage . 
2. Tables with marble tops or stainless 4 

34 , L . Blocks 
steel, half standard size. 

35. Hot plates for fattening sections, 
3 . Injection set complete . 

1 

36 . Ovan 
4 . Dissection set complete with cutting 

37. Balance Analytical capacity 200 gm . 1 
instruments scalples , knives, drills Asrequired 

sensitivity 1 / 10 gm . 
chisels of different sizes, hammers , 
forceps (blunt, finetipped & toothed ), 

As required 

38 . Stock of paraffin blocks. 
bone cutting forceps , aneurysm needles , 

39 . Distilled water still-munesty type 1 
retractors , supports, wooden blocks, 

capacity 1 gallon per hour. 
electric spinal saw , brain cutting 

* 40 . Stereosco picview - box 
knives etc . 

* 41. Microscope Phase contrast. 
5 . Hand saw for sectioning body and 1 

* 42 . Microscope Polarising 
limbs. 

* 43 . Camera lucida . 
6 . Stool, preferably metal 

* 44 . Microtome sledge , large section 
7. Wash hand basins (for students ) 2 

cutting . 
8 . Machines for sectioning of bones 1 

* 45. Microtome, Corbondioxide Freez 1 
and brain . 

ing Cryostat . 
9 . Epidiascope 

* 46 . Microscope with 3 objective , & 
10 . 35 mm . slide projector 

Mechanical Stage. 
11. Storage tank to hold 2 cadavers made 12 

* 47. Trolley Tables . 
of concrete and glaxed tiles with 

* 48 . Mioroscope Sterioscopic . 
copper lid . 

* 19 . CO , Oylinders large capacity . 
12 . Tank storage G . I. or 7inc for storing 2 

* 50 . Paraffin bath - vaccum embedding . 
soft parts . 

* 51. Tables with marble tops or stainless 
13 . Rubber gloves size 6 /7 

6 pairs 

Sieel double standard size . 
183 G1/83 - 4 


50 
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" B " - May be added 
* 52 . Mo, tuary cooler with arrangement 8 - - 10 

29. p .H . Comparator with discs 
bodies to kzep 

30 . Refrigeratoi (big size ) 
Note : Additional items required for the degree 31 . Colour perception lantern Ed - 1 
colleges are mark d by * (asterisk ). 

ridge Green . 

32. Incubator-stage 
PHYSIOLOGY & BIOCHEMISTRY DEPARTMENT 

33 . Newton s co loui Wheel 1 
A --Absolutely necessary 

34 . Oxygen Cylinder with trolley 1 

35. CO , Cylinder with trollory 1 
SI. Name of the Article 

Quantity 

36 . Educational films, slides, modles. As required 
No. 

37 . Dessicators,large size 
1 2 

B — May be added 
- - - -- - 
For Human Experiments 

# 38 Pyknometei 
1 . Microscopes with Oil immer - 30 

* 39 Perimeter Pricstly smiths/LV . 1 
sion . 

984 B + T 
2 . Demonstrations eye- pieces 2 

* 40 Spirometer Ordinary 
3 . Double demonstration eye 

* 41. Spirometer Water, temperature 1 
pieces. 

contiast . 
4 . Westergen s pipette foi E .S . R . 30 ( with spare 

* 42 . Tonometers 
on stand 

pipettes ) 

* 43 Hydiometer Set (0 . 900 - - 1 . 100 ) 1 
5 . Haematocrit tubes 

30 (with spares ) * 14 . Visoo meter Ostward Clinical 1 
6 . Hameglo binometer Shahli 30 ( with spares) * 45 . Stalagmometer 
7. Haemocytomater 

30 (with spares) * 46 . Osmometer 
8 . Sphymomanometer 

* 47 . Olfactometer 
9 . Stethescopes 

* 48 . Various pressure apparatus 1 
19 . Stethescopes, Demonstiation 2 

* 49 . Capillileiy pressure apparatus 1 
with multiple ear pieces 

* 50 . Plethysnograph limb 
11. Clinical thermometers 

* 51 . figer 

1 
12 . Knee hammer 

* 52 . 

Liver 
13 . Ophthalmoscopes 

* 53 . 

Lung 
14 . Otorhinolaryngoscope 

* 54 . Van Slyke s apparatus, mano 
15 . Tunning forks to test hearing 1 set 

metric . 
32 - - 10 . 000 yps. 

* 55 , Van Slyke s apparatus, ordi- 1 
16 , Stethorgaphs or pneumo graphs 10 

pary 
17. Electrocardiograph 

* 56 . Gas analysis apparatus Hal- 1 
18 . Sterilizer 

dene s student type 
19 . Stop watches 1/ 10 sec . 

* 57. Blo od gas analysis apparatus 1 
20 . Water distillation still 

* 58 . Gas sampling tubes 
21. All glass distillation (double) 1 

* 59. Douglas bags, complete 
apparatus . 

* 60 . Maddox red 
22 , Voltage Stabilizer 

* 61. Gas meter 
23 . Step - down transformer 

* 62 . B . M . R . apparatus 
24 . Themometers , balances, mi- As required 

* 63 . Ergo graph Mossis 
crcslides, covei - slips , glassware . 

* 64. Hair aesthesiometer 
25. Centrifuge high speed 

* 65 . Theramaosthergiometer 
26 . Centiifuge medium speed 

* 66 . Algometer 
27. Colorimeter (Photoelectric ) 

* 67. Amblyoscope 
28 . p. H . Meter electric . 

* 68 . Phakoscope 


10 


10 


10 
10 


1 


1 


eter (Phovspeed 


_ 28. 
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19 . Marey s tambeur 
20 . Venus and arterial canuala (dilf , sizes ) 


- 


- - 


- - - 


- 


each 


* 69 . Dynamometer 
* 70 . Physiograph 3 channels com 

plete with accessories 
* 71. Physiograph with single chan 

nel with stimulation 
* 72 . Electronic stimulation 
* 73. Cathode ray Oscilloscope 1 

double beam with pre -amplifier 
* 74 . A . V .O . meter 


21. Anaesthesia box 
22 . Gaskel s Clamp 
23 . Ludwig s Stremhus 


B - May be added 
* 1 . Mammalian heart perfusion apparatus 
* 2. Volume recorders 
* 3. Starling heart lungs apparatus 
* 4 . Large extension Kymograph - Brodie- - 

Starling complete with respiration 

pump , motor time marker, manometer 
* 5. Operation Table 


FOR ANIMAL EXPERIMENTS 


A Absolutely necessary 
1 . Complete set up for experimental phy 

siology sherrington starting Kymograph 
(electrically driven )myograph stand , 
inductorium , pohl s commutator, 
simple key, shortcircuting key, vibra 
ting interruption muscle trough , muscle 
lever, hook weight set, heart lever, 
frog board for dissection , enamel 

tray , frog board . 
2 . Tetapus sets 


en 


30 
sets 


ē 


3 . Perfusion cannulae, sims for frogs 

heart 
4. Perfusion funnel for frogs heart 
5 . Electric marker Single 

double 
6 . Electric timemarkers 100 /sec. 
7 . Tuping fork , timemarker, 100 / sec. 
* 8 . Non -polarisable electrodes 
9 . Electrodes , X -blocks, burette clamps, 

enamel bowls , brass uprights, with 
coarse and fine adjustments , basin 
spirit lamps, copper wire (double cot 
ton covered ), kymogiaph papers 


ēwwww 


BIOCHEMISTRY 

" A - Absolutely necessary 
1. Grocers measuring scale with pans 
2 . Fume cupboards 
3 . Autoclave Portable Electric Philips 
4 . Balance Beranger 
5 . Centrifuge Rotofix 
6 . Balance, Chemical, Ordinary 
7 . Balance , semi-micro , analytical, sip 

gle pan 
8 . Soxhlet extraction apparatus 
9 . Filter pump, glass 
10 . Filter pump, metal 
11. Water baths, with lids having 8 -12 ho 

les metal 
12 . Urinometers 
13 . Hydrometer (0 . 700 to 1, 00 ) 
14 . Albuminometers 
15 . Blood sugar estimation apparatus 

complete 
16 . Therinometers, Centigrade 
17. Thermometers, Fahrenheit 
18 . Visual colorimeter Hellige 
19 . Photoelectric Calorimeter 
20 . Quickſit utility set 
21. Pocket Spectroscope 
22 . Blood urca, estimation apparatus, 

complete 
23 . Water bath , temperature controlled 
24 . Stomach tubes, Ryles 
25. Rubber Catheters 


As re 
quired 


wn -ööööNowaw- 


Orank 


10 . Varnishing outfit , for long and short 

papers 
* 11. Long paper cxtension for Kymo 

graph 
12. Smoking outfit with fume cupboard 
* 13. Oncometer Spleen 
* 14. Oncomneter Liver 
* 15 Isolated Organs bath , for students 
* 16 . Disonsperfusion apparatus 
17. Outflow recorder 
18 . Animal Weighing Machine, for sma. 

and big animals 


as re 
quired 


26 . Incubator, electric 14" x14" x14 " 
27 . Hot air oven 14 "x14 "x14 " electric 


each 
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28 . Charging board for Nife cells 
29 . Magnetic Stirrer B . T . L . 
30 . Cork borer set 
31 . Stop Watch 
32 . All glass double distillation apparatus 
33. Water distillation apparatusmetal with 

sparc heating element 
34 . Centrifuge,medium speed , clectric 
35 , P . H . meter, beckman 
36 . Glass ware, like pipettes , breakers , 

burettes, wiregouge with asbestos, 
centre , hot plate stove , syringes, bur 
ners, rubber tubing stands, clamps, 
flash etc . 


* 12. Kipps apparatus 
* ] 3 . Amplifying sets 
* 14. Sulfur detemination apparatus 
* 15 . Spectrophotometer Baokman Model Du . 
* 16 . Stimulator Electronic Arthur Thomas 
**17. Van Slyke Blood gas analysis apparatus 

Gallenkamp 
* 18 Warburg tissue respiration apparatus 
NOTE : Additional items required 

for the degree college are 
marked by * (asterisk ). 


As re 
quired 


37. Refrigerator (Large size) 
38 . Stop watch 
39. Kjeldahl apparatus complete with bur 


ners 


40 . Microkjeldahl apparatus 
41. Solution mixers (bottle shakers electric ) 
42. Boiling pointdetermination apparatus 
43. Freezing pointdetermination apparatus 
44 . Van Slykes urea estimation apparatus 
45. Van Slykesammonia estimation apparatus 
46 . Pump Vaccum cenco 
47. Chromatography Chamber 
48. Centrifuge , high speed upto 200,000 M 
49 . Homogeniser 
50 . Ultraviolet lamp 
51. Spectroscopes , with scale 
52. Dessicator, large size 
53. Dessicator , small size 


PATHOLOGY, BACTERIOLOGY & PARASI 
TOLOGY MICROBIOLOGY ETC . 

" A Absolutely necessary 
1 . Rotary microtome 
2. Cambridge rocking microtome 
3 . Hot Plates for flattening sections 
4 . Hot air oven (50°C ) for special standing 
5 . Paraffin embedding bath 
* 6. Electric vaccum embedding bath 
7 . Vaccum pump with electrical driven 

motor for drying glasswares 
8 . Autoclave electric 

9 . Distilled water still Mapestry 
* 10 . Animal balance 
11 . Water bath 57°C 
12 . Hand tally counter 
13. Centrifuge machinc electric Rotofix 
14 . Rectangular water bath 
15. Cabinet for 1000 slides 
16 . Staining racks for staining in bulk 

doz . 
17. Trough for staining in bulk 

100 

doz, 
18 . Coplin jars 
19 . Water bath , electric 
20 . Eye pieces Ehrlichs 
21. Magnifying lens 
22. Glass ware, stains, chemicals eagents for 
histopathology etc . 

As re 

quired 
23 . Contrast phase microscope dark field 
24 . Zim slide projector 
25 . Epidioscope 
26 . Incubator 
27 , Haemoccytometer with R . B . C . & 

W . B . C . Pipettes 
28 . Haemoglobinometer Sahil s type 

25 
29. Petri dishers different sizes 

12 doz . 


B May be added 


* 1. Photonephalometer 
* 2. Electrophoresis apparatus verticaland 

Horizontal 


cach 


* 3. Binocular Research Microscope 
* 4 . Muffle Furnace 
* 5, Sodium lamp for polarimeter 
* 6 . B . M . R . apparatus Arthur Tlioins 
* 7. Flame photometer 
* 8 . Camera and photographic goods 
* 9 . Cathode Ray Oscillograph 
* 10 . Abbel s vividiffusion apparatus 
* 11. Collodio Sacs 


As re 

quired 
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10 


30 . Centrifuge tubes 

As required 
31. Syringes ( glass) from 10 c.c . to 
20 c. c. 

2 sets 
32 . Urine glasses conical 
33. Autoclave (large ) 
34 . Complete equipment for agglutina 

tion reaction 
35, Anaerobic apparatus 
36 . Erlenmeyar s flasks (conicals flasks ) 

of varying capacity (25 to 2000 cc and 
100 cc) 

3 doz , each 
37. Flat bottomed flask -jene (of vary 

ing , capacity 5 cc , 1000 and 3000 cc) I doz, 
38. Wash bottles with fittings ready for 
use (600 c.c .) 

6 doz 
39 . Wash bottles with littings ready for 
use ( 100 c .c.) 

1 doz . 
40 . Volumetric flask with ground stop 
pers of varying capacity ( 25 — 5000 cc ) 1/2 doz. 

5000 cc 2 doz . 
2000cc 1 doz . 
Rest 3 doz. 

each 
41 . Separating funnels with stoppers and 
stop -cocks 

1000 cc 1 /2 doz , 
500 cc 1 /2 doz . 
250 cc 6 doz. 

100 cc 1 doz . 
42. Funnels (correct angle) Diameter12 cm 6 doz . 

7 cm 10 doz. 

6 do : 

3 cm 2 doz , 
* 42. A . Vacuume dessicater 
* 43. Fine biopsy needles 
* 44. Lumber puncture needle 
45. Stopwatch 1 /2 sec 
46 . Ultraviolet lamp 
47. P .H . meter 
* 48 . Microtome for section for colloid 

preparation 
* 49 . Flat cutting microtome for cutting 

large sections of organs Deit and 

Cambridge 
* 50. Automatic tissue processor 
* 51. Microscopes with oil immersion 
* 52 . Oil immersion lense 
* 53. Micrometer stage 
* 54 . Micrometer oculor 
* 55 . Demonstration eye pieces 
* 56 . Dissecting microscope 
* 57 . Drawing instruments 

As required 


* 58. Surgical instruments for experimental 
pathology 

As required 
* 59 . Microphotographic apparatus illumi 

nating standing 
* 60 . Sternal puncture needle adult size 
* 61. Centrifuges one bigh power for 
scrological/Haemotological work 

1 
* 62. E . S.R . Westergen Wintrobe 

2 sets 
* 63 . Egg incubator 
* 64 . Chemical balances 
* 65 . Colony counter 
* 66 . Soxlet extraction apparaious conden 

ser etc . 
* 67. Serum inspissator 
* 68 . Lovibond Camparaters 
* 69 . Complete equipment for Khan reac 

tion 
* 70 . Paper electropheresis app . Verticle 
* 71. Paper electrophoresis app. Nitrogen 

Horizontal 
* 72 . Saccharometer 
* 73 . Abbes Refractometer 
* 74 , Incubators oil 
* 75 . Glass wool 

As required 
* 76 . Material for preparation of media As required 
* 77. Material for preparation of stain As required 


DEPARTMENT OF SOCIAL & PREVENTIVE 

MEDICINE 

A . Absolutely Necessary 
Name of the Article 

Quantity 
1. Barometer Fortin 
2. Filter Berkefeld 
3 . Hydrometers Spirit 

1 
Milk 

Water 
4 . Hydrometer wet and dry bulb 
5 . Muscum -charts and diagrams As required 
* 6 . Extraction apparatus, fat , complete 
* 7. Filter Pasteum chamberland completo 


set 


DEPARTMENT OF FORENSIC MEDICINE 

AND TOXICOLOGY 

A Absolutely necessary 
Weighing machine dial type human 
Tiquipment for reporting height 
Warnier and other calipers 
Muscum -- specimens diagrams charts, 
dangerous weapons etc . 

As required 
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1 


2 


DEPARTMENT OF AUDIO - VISUAL AIDS 

‘ A ’ Absolute !y Necessary 
Art section 


B May be added 
Photographic section 


10 


100 


100 


CLINICAL DEPARTMENT 


100 


Iron beds (children ) with sides 

closed 
Iron bed with cradle 
Fowler s bed 
Bed side lockers 
Wooden stools 
Bed -head tickets holders 
Temperature chart holders 
Spitoons with stands 
Office table 
Office chair 
Racks 
Linen box ( tin ) big size 
Dirty lines boxes 
Stretcher with trolley 


‘ A ’ Absolutely necessary 
1 . X -ray Screening 
2 . Diagnostic laboratories 
3 . Special therapy such as physical occu 

pational dietrics 


100 
100 


008888roomboom 


in each 
ward 


in each 
ward 


PHARMACY LABORATORY 
Dispensing balances, with metric systems 

weights 
Pill tiles 
Suppository moulds 
Porcelain dishes 
Crucibles with tongs 
Pestles and mortars 
Iron spatula 
Measure glasses, all sizes 

30 each kind 
Water bath , metal 
Infusion pots 
Miscellaneous- chemicals , drugs, glass 

Phials , glass rods, funnels , filter paper 
etc . 

As required 


20 


I. V . Stands 
Screene (folded ) 
I. V . Sets with boxes 
Blood transfusion sets 
Sterilizers 
Rectangular Trays with cover 

lid 
Big Basins enamel 
Urine bottles 
B .P . Instrument 
Bowls big and small 
Bed pans E . I. 
Urine pots, male and female 
Ice caps 
Hot water bottles 
Air cushion 
Ryles tube 
Flatus tube 
Stomach tube 
Mouth Jars 
Stomach tube funnel 
Bucket E .I. 
Tongue depressor 
Suction Machine 
Suction tube 


ūūuur 
Besö 
ö 
üw 
onu 
amanunu 


HOSPITAL 
Articles riq . ined for indoor hospital having 
medical, surgical gynaecological and obstetrics 
wards 
Sr. Name of the articles For 50 For 100 
No. 

bedded bedded 
hospital hospital 
30 medi- 60 medi 
cal ( 27 cal (54 
Gen . 3 Gen . 6 
paediat . paedia 
rics ) 10 trics ) 20 
Surgical Surgical 
& 10 & 20 
Obst. 

Obst . 
Gyn . 
beds . beds . 


Gyn . 


pieces of pieces of 


‘ A ’ Absolutely Necessary 
Iron beds simple 
Iron beds (surgical) 


38 


- 


64 


meters 

each 
- 6 


meters 
each 

10 


12 


20 


I. P . needle 
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ARTICLES FOR OPERATION THEATRE 

A - Absolutely necessary 


- - 


- - 


- - 


| 


ال 


: 


For 50 
bedded 
hospital 


For 100 
hedded 
hospital 


Aspiration needles 
Sternal Puncture needle 
Liver biopsy needle 
Aneurism needle 
Artery forces, small and big 
Back rest 
Oxygen cylinder with stand 


مابا 


12 each 20 each 


12 


in cach 
ward 


in cach 

ward 


Operation tables 
Labour tables 
Instrument tables 
Instrument cabinets 
Oxygen cylinder with trolly 
Foot stops 
Buckets E .I. ( Big) 
Basins E .1. ( Big ) 
Kidncy trays, small and big 
Lockers 
Anaesthesia trolly complete 
Dunlop mattresses 
Makintosh sheets (2 meters) 


NNNWNN–– 


Thermomaters 
Syringes (2 c .c . 4c.c.) 
Hypodermic needles, diff . size 


· 10 


BAN-,-wwnawwNN 


packets 


packets 


10 


Dressing drums (big ) 
Tracheostomy set 
Enema can with nozzle and tube 
Diagnostic set 


A--- 


3 


pieces 


in cach 
ward 


in each 
ward 


Cheatle forceps 
Feeding cup 
Enema Syringes 
Infra -red lamp 
Torches 
Scissors 
Sputum mugs 
Mucous suckers 
Forceps, plan and toothed 
Sausepan 
Ounce glass 
Measuring glasses 
Sponge holding forceps 


as required 


Bed sheets 
Abdominal sheets 
Blankets (soft) 
I.V . Stands 
I. V . Sets 
Blood transfusion sets 
Basins with stands 
Brushes 
Rubber slippers 
Revolving stools 
Splints all types 
Flood light 
Side lamps with shadowless 

light 
Approns plastic 
Glass Jars , Big 
Dressing drums 
Surgeon s approns 
Masks (surgeons and sisters ) 
High pressure sterilisers with 

stool 
Caps 
O . T . Towels 
Hydrocele sheet 
Laggings 
Gauze , cotton , bandages 


B — May be added 


Iron almirah 


12 


as required 


3 


Chair trolly with wheels 
Refrigerator 


1 


Cooler 


in cach 
ward 


in each 
ward 


Room heater 


as 


as 


required 


required 


in each 
ward 
- 16 


in cach 
ward 

25 


Plain trolly different sizes 


Thocars cannulae 
Knife , straight and curved 
Cheatle forceps 


20 
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- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 
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Drums 
Gloves of diff. size 


ELS 


French chalk 


AS 


as 
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Sim s vaginal speculum 
als 

Post , Vaginal wall retracter 
required required Uterine sound 

E . B . Forceps 
required required 

C . B . Forceps 
Volsellum 
Ovum forceps 
Sponge holding forceps 
M . R , Syringes 
Mason Gag 
Tongue clips 
Pessaries ( Ebonite ) 


as 


Towel clips 
Mosquito forceps 
Scissors tailors 
Scissors curved 
Scissors pointed 
Scissors mayo 
Disection forceps ( toothed 

and plain ) 
Sinus forceps 
Probes with director 
Cz- Burney s rectractor 
Clamps (gastric and intestinal) 
Abdominal rectracters 
Tissue forceps 
B -Kock s forceps 
Kocher s Art. Forceps 
Uretheral dialators 


as 
required 
as 
required 


required 
as 
required 


Geatgut ( from upwards) 


Douche with nozzles 
Proctoscope 


one adult one adult 
one child one child 


Guin elastic bougies all types 


1 
set 


sct 


Canvass shoes 


- 


6 


set of 12 


pairs 


6 
pairs 

6 


Mynkiam s tetra towel clips 


Catheters, rubber 


6 


12 


set of 12 

12 
assorted 

1 
: 4 
sheets 


assorted 

1 


Catheters, metal 
Corrugated drain sheets 


CONSUMABLE ARTICI. ES 
(should be stored in sufficient quantities ) 

A . Absolutely necessary 


12 


Suturing needles , diff. size . 
Needle holders 
Suturing thread 


sheets 

12 
6 


3 


as 


as 


required 


required 


1 


Spermatic cord retractor 
Measuring glasses 
Funnels 
Jars for catgut 
Foetal forceps set 


set 


Vaginal Speculum (small) 


set 


Medical case sheets 
Surgical case sheets 
Temperature charts 
Supplementary sheets 
Treatment cards 
Diet cards 
Diet sheets 
Discharge cards 
Pathological books 
Medico -legal forms 
Blood requisition forms 
Intake output charts 
X -ray forms 
D . C . Books 
Gynaecological and obst. case sheets 
White papers 
Registers 
Red - blue pencils 
Cotton 
Bandage 


Curetters, sharp and blunt 
Cervical dilators 


set 


Destructive operation set 


set 

1 
set 


Evacular 


set 

1 
set 

1 
set 


set 


Tubal insuflation set 


set 


Pelvimeter 


= - . - 


- - - -- - - 


- 


- 
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Sarees 
Towel small 
Towel big 
Table cloth 
Door Curtain 
Dusters 


ANNEXURE G 
Regulation 13) 


TATT III - -0 4 
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Gauge 
Adhesive Plaster 
Soap 
Mattresses (Jutc & Cotton ) 
Mattresses ( Children ) 
Canyass sheets 
Mattress foam 
Mattress covers 
Bed sheets 
Pillows 
Pillow covers 
Blankets 
Draw sheets 
Maikintosh sheets (Metres ) 
Approns 
Masks 
Caps 
Gloves 7 /2 NC 
Patient Coat & Kuric 
Patient Pant or Phyjama 


Training and other Facilities for education 


Besides the facilities referred to in the foregoing 
regulations, every homocopathic college shall also 
provide other facilities -- such as a well-cquipped 
library , a muscum with an adequate number of speci 
mens, charts of important plant and substances used 
as drugs, a herebarium , audio -visual equipment, an 
cpidiascope and a projector, photos and bio -data of 
eminent Honoeopaths. 


Dr. P .L . VERMA , Secy. 
Central Council of Homocopathy 
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